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APPENDIX  C:  WAVE  HINDCAST  INFORMATION  FOR 
STATIONS  1-10 


1.  The  data  presented  in  this  appendix  represent  the  1-year  hindcast 
wave  information  in  terms  of  1-year  and  seasonal  percent  occurrence  tables. 
The  description  and  their  use  are  described  in  the  main  text. 

2.  A  brief  description  of  each  product  is  given  in  the  main  text  and 
also  information  and  examples  pertaining  to  the  use  of  these  tables. 


MEXICO 


STATION  1  SEASON  1 
WATER  DEPTH  =  5. SO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO ) 


HEIGHT! FEET) 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  0. 

OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD! SECONDS) 


.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9 


4.5- 

LONGER 


1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 
TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0  0  286  14 

LARGEST  HS(FT)  =  0.88 


0  0 
ANGLE  CLASS  7. 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


1.0-  1. 
1.4 


PERIOD (SECONDS) 
>-  2.0-  2.5-  3.C 


AVERAGE  HS(FT)  =0.77  LARGEST  HS(FT)  =1.29 


4.5- 

LONGER 


1718  0 

ANGLE  CLASS  7. 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  45.0 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO J  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

— 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD (SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


2-i: 9  3i: 


3.5-  4.0-  4.5- 

4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.53  LARGEST  HS(FT)  =  1.08  ANGLE  CUSS  7.  =  11.7 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


1.0-  1.5- 

1.4  I. 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


[.25  -  1.49  ........ 

L . 50  -  1.74  ........ 

L. 75  -  1.99  .  .  . 

».00  -  2.24  ........ 

[.25  -  2.49  ........ 

5 . 50  -  GREATER  ........ 

TOTAL  0  0  0  0  8452  0  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.47  LARGEST  HS(FT)  =  0.60  ANGLE  CLASS  7. 


,s  blank  e 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CUSS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATER  DEPTH  ~  5. SO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


1.99 

2.24 

2.49 

GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.47 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


0  0  9311 

LARGEST  HS(FT)  =  0.64 


4.5- 

LONGER 


ANGLE  CUSS  V.  = 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  112.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


8.25  -  0 
0.50  -  0 
0.75  -  0 
1.00  -  1 

1.25  -  1 

1.50  -  1 
1.75  -  1 
2.00  -  2 

2.25  -  2 

2.50  -  Gl 
TOTAL 


1.24 

1.49 

ll% 

\:l% 

GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.46 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


0  0  8733 

URGEST  HS(FT)  =  0.86 


4.5- 

LONGER 


0  0  0 
ANGLE  CLASS  V. 


STATION  1  SEASl 
WATER  OEPTH  =  5.! 
PERCENT  OCCURRENC 


SEASON  1£  t  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  135.0 
RENC  Ihxlll  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  D1RECTI01 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 
.25  -  1.49 
.50  -  1.74 
.75  -  1.99 
.00  -  2.24 
.25  -  2.49 
.50  -  GREATER 
TOTAL 


)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD! SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4 


2.4 

2.9 

429 

4534 

2578 

573 

716 

859 

4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.57  URGEST  HS(FT)  =  1.18 


0  0 

ANGLE  CUSS  X  = 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH )=  157.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0 
0.25  -  0 
0.50  -  0 
: 

j:lo  : 

1:1!  :  l 

TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD!  SECONDS) 


r.'cP AGE  HE!  FT)  =  0.50  LARGEST  HS(FT) 


4.5- 

LONGER 


ANGLE  CLASS  V.  = 


C6 


STATION  I  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  DEPTH  =  5. SO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD  (SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

....  143  ..... 

....  3438  ..... 

....  2722  ..... 

....  286  143  .... 

.....  143  .... 


0  6589  286 


AVERAGE  HS(FT)  =0.53  LARGEST  HS(FT)  =1.17  ANGLE  CLASS  X  =  6.9 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.45 


0  0  3150  14 

LARGEST  HS(FT)  =1.04 


ANGLE  CLASS  X 


STATION  1  SEASON  1 _  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  225.0 

WATER  DEPTH  -  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


0 .  -0.24 
0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =1.19  ANGLE  CLASS  X 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD (SECONDS) 


1.5-  2. 

1.9 


2.5-  3.0-  3.5- 

2.9  3.4  3.9 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49  ....  2148 

0.50  -  0.74  ....  429 

0.75-0.99 

1.00-1.24  .  .  .  .  .143 

!. 25  -  1.49  ........ 

.50-1.74  .  .  .  .  .  .143 

.75-1.99 

2.00  -  2.24  ........ 

2.25  -  2.49  ........ 

2.50  -  GREATER  ........ 

TOTAL  0  0  0  0  2577  143  143  0 

AVERAGE  HS(FT)  =0.55  LARGEST  HS(FT)  =1.56  ANGLE  CLASS  X  = 


C7 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURREHCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


-  “4 

0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

*  .  « 

0.75 

— 

0.99 

, 

1.00 

- 

1.24 

.  • 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

.■ 

2.00 

— 

2.24 

a 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 


0.0-.  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


2.4 

2.9  ' 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

573 

573 

716 

m 

716 

286 

a 

286 

286 

429 

715 

. 

143 

143 

0  0  1861  57 

LARGEST  HS(FT)  =  1.67 


143  143 

ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIODt SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.96  LARGEST  HS(FT)  =  1.77  ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  315.0 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD (SECONDS) 

.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

573 

143 

0.25  -  0.49 

859 

0.50  -  0.74 

573 

716 

143 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

429 

143 

143 

429  ; 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

• 

143 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2005 

1288 

266 

286 

429  6 

AVERAGE  HS(FT) 

=  0.60 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.29 

ANGLE 

CLASS 

=  4.3 

STATION  1  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

— 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.0- 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.78 


1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

k-J 

1432 

• 

• 

0 

1432 

B 

859 

. 

859 

T> 

573 

429 

1002 

659 

429 

1288 

i*' 

143 

143 

, 

. 

0 

►  4‘ 

. 

. 

0 

. 

0 

* 

• 

• 

0 

A 

,v 

6 

6 

229i 

573 

1288 

572 

6 

6 

U 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

27 

ANGLE 

CLASS  7 

=  4 

7 

m 

nr 

9  , 

C8 


WATER  DEPT^TsO  ‘mf***1  1  F°R  ALL  DIRECTI0NS 

PERCENT  OCCURRENCE!  X100>  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 

HEIGHT(FEET)  PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5-  3 

0-  3 

5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

401 

14 

0.25  -  0.49 

44S4 

0.50  -  0.74 

3137 

7i 

14 

i4 

# 

0.75  -  0.99 

429 

501 

57 

1.00  -  1.24 

272 

286 

42 

42 

1.25  -  1.49 

57 

57 

1.50  -  1.74 

14 

28 

14 

1.75  -  1.99 

14 

2.00  -  2.24 

# 

2.25  -  2.49 

* 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

6  6  6 

6 

845i 

858 

428 

155 

56 

6 

AVE  HS(FT) 

=0.56  LARGEST  HS(FT) 

=  1.77 

TOTAL 

CASES 

= 

698. 

0. 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >= 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 
1.75 
2.00 

2.25 

2.50 


0.24 

1.49 


TOTAL 


0.49 
0.74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


163 

163 


AVERAGE  HS(FT)  =0.50 


0  0  326 

LARGEST  HS(FT)  =0.55 


ANGLE  CLASS  X  =  0.3 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

163 

0.25  -  0.49 

3267 

0.50  -  0.74 

1143 

. 

0.75  -  0.99 

1307 

980 

1.00  -  1.24 

1307 

1143 

1.25  -  1.49 

. 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

m 

2.00  -  2.24 

. 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

. 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

5880 

2287 

1143 

AVERAGE  HS(FT) 

=  0.73 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

24 

ANGLE 

9.3 


45.0 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  = 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X10 00)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0 .  -0.24 

163 

0.25  -  0.49 

5392 

0.50  -  0.74 

3431 

653 

0.75  -  0.99 

326 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

490 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

• 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

* 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

9312 

1143 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS(FT)  =  1.15  ANGLE  CLASS  Z  =  10.5 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

NATFP  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERICO! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5 


0.4 


0.9 


1.4 


1.9 


:  .4 


:.9 


3.0- 

3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGEP 


0.  -  0.24 

930 

0.25  -  0.49 

.  6535 

0.50  -  0.74 

.  5065 

163 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

163 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

* 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

• 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  12580 

326 

TOTAL 


0 

163 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


163 

3267 

1143 

2287 

2450 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


163 

5392 

4084 

326 

490 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


980 

6535 

5223 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.44  LARGEST  HS(FT)  =0.75  ANGLE  CLASS  Z  =  12.9 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  90.0 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XI000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! 

FEET) 

PERIOD  ( SECOflDS ) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0- 

1 

5-  2.0-  2.5-  3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4  2.9  3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

653 

653 

0.25 

- 

0.49 

.  3104 

3104 

0.50 

— 

0.74 

.  3594 

3594 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

— 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  735i  6  6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.44 

LARGEST 

HS(FT)  =0.59  ANGLE 

CLASS 

Z  =  7 

.4 

STATION  1 

SEASON  2 

ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  112.5 

WATER 

DEPTH 

=  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000 ) 

OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0- 

1 

5-  2.0-  2.5-  3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4  2.9  3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

326 

326 

0.25 

- 

0.49 

.  5555 

5555 

0.50 

- 

0.74 

.  5713 

5718 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

— 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TuTA! 

6 

6 

6 

6  11599  6  6 

6 

6 

6 

AVFRAGE  HS(FT)  =  0 

.48 

LARGEST 

HS(FT)  =0.74  ANGLE 

CLASS 

Z  =  11 

.6 

STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  135.0 
HATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOOf SECCNOS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

326 

326 

0.25 

- 

0.49 

6006 

# 

# 

8006 

0.50 

- 

0.74 

3921 

3921 

0.75 

- 

0.99 

2450 

490 

29*0 

1.00 

- 

1.24 

326 

1797 

2123 

1.25 

- 

1.49 

. 

653 

326 

979 

1.50 

- 

1.74 

. 

0 

1.75 

- 

1.99 

# 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

15029 

2940 

326 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.65 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.39 

ANGLE 

CLASS 

Z  =  13 

.3 

STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  157.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5-  1.0- 

0.9  1.4 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


!.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

653 

0.25  -  0.49 

.  7352 

0.50  -  0.74 

.  3594 

. 

0.75  -  0.99 

.  1143 

326 

1.00  -  1.24 

326 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

# 

2.25  -  2.49 

2.50  -  CPEATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  12742 

652 

163 


163 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.54  LARGEST  HS(FT)  =  1.38  ANGLE  CLASS  V.  =  13.6 


TOTAL 


653 
7352 
3594 
1469 
3C  6 
163 
0 
0 
0 
0 
0 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  180.0 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO )  OF  HEIGHT  AND  FERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD( SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  X 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
HATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.40  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  X  - 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  225.0 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.40 


PERIOD! SECONDS) 


0  0  1469 

LARGEST  HS! FT )  =0.71 


4.5- 

LCNGER 


ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATEP  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

- 

0.24 

5. 25 

- 

0.49 

1.50 

- 

0.74 

J.  75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1  .50 

- 

1 . 74 

(  .  75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

7.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


4.5- 

LOKGER 


AVERAGE  HS! FT  )  =  0.48  LARGEST  HS! FT )  =  0.93  ANGLE  CLASS  X  = 


C12 


STATION  I  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  90.0 

HATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XI000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

401 

481 

0.25 

- 

0.49 

.  4333 

4333 

0.50 

- 

0.74 

.  4140 

4140 

0.75 

- 

0.99 

,  , 

0 

1.00 

— 

1.24 

0 

1.25 

— 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  8954 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.45 

LARGEST 

HS! FT )  =  0 

.64 

ANGLE 

CLASS 

■/.  -  9 

.0 

STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  135.0 

HATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LCNGER 

0. 

_ 

0.24 

529 

529 

0.25 

- 

0.49 

5681 

. 

, 

5681 

2696 

0.50 

- 

0.74 

2696 

. 

0.75 

- 

0.99 

562 

625 

1587 

1.00 

- 

1.24 

96 

866 

962 

1.25 

- 

1.49 

192 

144 

336 

1.50 

- 

1 . 74 

43 

43 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2 . 50 

- 

GPEATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

9964 

1683 

192 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS! FT )  =0.59 

LARGEST 

HS!  FT  )  =  1 

.51 

ANGLE 

CLASS 

X  =  11 

.8 

STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  157.5 

HATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 

PERIOD! SECONDS ) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LCKGER 

0. 

- 

0.24 

529 

529 

0.25 

- 

0.49 

6431 

6-t51 

0.50 

- 

0  .  74 

2242 

. 

2  2  ■>  2 

0.75 

- 

0 . 99 

5/7 

240 

817 

1.00 

- 

1.24 

144 

144 

1.25 

- 

1.49 

. 

96 

96 

1.50 

- 

1.74 

48 

48 

1.75 

- 

1 . 99 

0 

2 . 00 

- 

2.24 

0 

2  .  25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GPEATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

9819 

384 

144 

6  6 

6 

AVERAGE  HS! FT  )  =  0 

.50 

LARGEST 

HS! FT )  =  1 

.51 

ANGLE 

CLASS  V.  -  10 

.4 

STATION  1  I  YEAR  ANGLE  CLASS  DEG  AZIMUTH)  =  0. 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  0.88  ANGLE  CLASS  V.  -  0.5 


STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  22.5 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


48 

2792 

1299 

1107  1396 

722  914 

96 


0  5246  2118  1010 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.72  LARGEST  HS(FT)  =  1.29  ANGLE  CLASS  V.  =  8.4 


STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  45.0 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

0. 

_ 

0.24 

192 

0.25 

- 

0.49 

4814 

0.50 

- 

0.74 

3755 

192 

0.75 

- 

0.99 

529 

1.00 

- 

1.24 

337 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

m 

1 .  75 

- 

1.99 

# 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

9290 

529 

6 

6  6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS(FT)  =  1.15  ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  67.5 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET ) 


0.24 
0.49 
0.74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2 .49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HSt  FT )  =  0.46  LARGEST  HS(FT)  =  0.75  ANGLE  CLASS  V.  -  10.2 


STATION  1  SEASON  4  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5-  3 

0-  3 

5- 

4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

0.24 

851 

20 

871 

0.25  - 

0.49 

4705 

# 

4705 

0.50  - 

0.74 

2941 

20 

2961 

0.75  - 

0.99 

304 

466 

141 

60 

991 

1.00  - 

1.24 

121 

40 

81 

40  : 

262 

1.25  - 

1.49 

60 

40 

100 

1.50  - 

1.74 

40 

20 

60 

1.75  - 

1.99 

m 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

# 

0 

2.50  - 

GREATER 

# 

0 

TOTAL 

6  6  6 

6 

880i 

647 

261 

201 

40  6 

AVE  HS(FT) 

=0.50  LARGEST  HS(FT)  = 

1.59 

TOTAL 

CASES 

= 

493. 

STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
WATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD ( SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

811 

811 

0.25 

- 

0.49 

405 

405 

0.50 

- 

0.74 

603 

608 

0.75 

- 

0.99 

202 

202 

1.C0 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

202  ; 

202 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1824 

202 

6 

202  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.47 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.59 

ANGLE 

CLASS  V.  =  2 

.2 

STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  292.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

1014 

1014 

0.25 

- 

0.49 

811 

811 

0.50 

- 

0.74 

811 

811 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

2636  6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.35 

LARGEST 

HS(FT)  =  0.72 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  2 

.6 

STATION  1  SEASON  4  _  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  3X5.0 

WATER  DEPTH  “  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

608 

202 

810 

0.25 

- 

0.49 

.  1217 

m  m 

1217 

0.50 

- 

0.74 

811 

202 

1013 

0.75 

- 

0.99 

eii 

608 

1419 

1.00 

- 

1.24 

202  405 

607 

1.25 

- 

1.49 

,  . 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

#  . 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

,  , 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  2636 

404 

8ii 

810  405 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.61 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.15 

ANGLE 

CLASS  V.  =  5 

.1 

STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  337.5 

WAT  FP  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD ! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGEF 


TOTAL 


u  - 

0.25  - 

U  .  CH 

0.49 

2028 

• 

2028 

0.50  - 

0.74 

405 

405 

0.75  - 

0.99 

1419 

608 

2027 

1.00  - 

1.24 

202 

608 

810 

1.25  - 

1.49 

405 

405 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

. 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

# 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

2433 

1419 

010 

1013 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT) 

=  0.75 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.28 

ANGLE 

CLASS  7 

=  5.7 

C23 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  1S0.0 
WATER  DEPTH  =  5. BO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS1 FT )  =  0.47  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CUSS  V.  = 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  2636  202 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.36  URGEST  HS(FT)  =  1.00  ANGLE  CLASS  V.  -  2.8 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  225.0 
WATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  = 


URGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  247.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  1X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

MS 

1.49 
1.74 
1.99 
2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  0.89  ANGLE  CLASS  V.  = 


C22 


STATION  1  .SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  90.0 
percentEoccurrence?xiooo)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

GREATER 

0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS ) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.46 


0  0  12575 

LARGEST  HS(FT)  =0.60 


0  0  0  0 
ANGLE  CLASS  V.  =  12.6 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
PERCEN (^OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHTl FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD ( SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.44  LARGEST  HS(FT)  =  0.59 


0  0  0 
ANGLE  CLASS  V.  =  8.5 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  135.0 
PERCENTEOCCURRENCE?X100o!  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


-  0.24 
25  -  0.49 
50  -  0.74 
75  -  0.99 
00  -  1.24 
25  -  1.49 
50  -  1.74 
75  -  1.99 
00  -  2.24 
25  -  2.49 
50  -  GREATER 
TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


3!:9  4ST4 


4.5- 

LONGER 


0  0  9329  1419  404  0 

LARGEST  HS!  FT )  =  1.51  ANGLE  CLASS  V. 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  157.5 
PERCENTEOCCURRENCE?X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0 . 74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  (.24 

1.25  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.48 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  0  7300 

LARGEST  HS! FT  )  =  1.51 


404  0  0 

ANGLE  CUSS  V.  =  7.7 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >  =  0. 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 
1.25  -  1.49 

!. 50  -  1.74 
.75  -  1.99 
.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


PERIOD! SECONDS) 


1.0-  1.5-  2.0- 

1.4  1.9  2.4 


0  0  606 
LARGEST  HS1FT)  =0.50 


ANGLE  CLASS  7.  =  0.6 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  22.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOO! SECONDS) 


0.24 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 

1.0-  1.5- 

1.4  1.9 

2.0- 

2.4 

2.5- 

2.9 

3.0- 

3.4 

25  - 

0.49 

3245 

. 

50  - 

0.74 

1014 

1825 

75  - 

0.99 

1419 

00  - 

1.24 

405 

202 

25  - 

1.49 

202 

50  - 

1.74 

75  - 

1.99 

00  - 

2.24 

25  - 

2.49 

50  - 

GREATER 

TOTAL 

6  6 

6  6 

5678 

2230 

404 

4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.68  LARGEST  HS(FT)  =  1.27  ANGLE  CLASS  7  s 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  45.0 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURR ENC E ( XI 0 0 0  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24  .  .  .  .202 

0.25  -  0.49  ....  5273 

0.50-0.74  .  .  .  .  4259 

0.75  -  0.99  .  .  .  .405 

i.00  -  1.24  .  .  .  .  .40 

.25  -  1.49  ..... 

.50-1.74 
.75-1.99 
2.00-2.24 

2.25  -  2.49  ..... 

2.50  -  GPEATER  ..... 

TOTAL  0000  10139  40 

AVERAGE  HS(FT)  =0.50  LARGEST  HS(FT)  =1.06 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


0  0 
ANGLE  CLASS  7. 


STATION  1  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LOHGER 


VXI  -  Gl 

TOTAL 


0.74 

1.49 
1.74 
1.99 
2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.47  LARGEST  HS(FT)  =  0.60 


0  0 
ANGLE  CLASS  7. 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  270.0 
WATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5-  3.0- 

3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9  3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

_ 

0.24 

1459 

1459 

0.25 

— 

0.49 

6  934 

6934 

0.50 

— 

0.74 

4379 

4379 

0.75 

— 

0.99 

364 

1824 

2188 

1  .00 

- 

1.24 

0 

1  25 

- 

1.49 

0 

1.50 

— 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2 .  no 

- 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

GREATER 

0 

TOTAL  0000  13136  1824  0000 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS(FT)  =  0.96  ANGLE  CLASS  V.  =  15.0 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  292.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

729 

729 

0.25  - 

0.49 

.  1094 

1094 

0.50  - 

0.74 

.  1459 

1459 

0.75  - 

0.99 

.  364 

1459 

1623 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  3646 

1459 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.57 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.97 

ANGLE 

CLASS  V.  =  5 

.1 

STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  315.0 
WATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

364 

364 

0.25  - 

0.49 

729 

729 

0.50  - 

0.74 

364 

364 

0.75  - 

0.99 

0 

1.00  - 

1.24 

364  : 

364 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  1093 

364 

6 

364  6 

0 

AVERAGE  H3 

(FT)  =  0.51 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.00 

ANGLE 

CLASS  V.  =  1 

.8 

C18 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  160.0 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT(FEET)  PERIODf SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

0.  -  0.24  ....  364  ..... 

0.25  -  0.49  ....  10583  ..... 

0.50-0.74  .  .  .  .  1824  ..... 

0.75  -  0.99  .......... 

1.00-1.24 

1.25  -  1.49  .......... 

1.50-1.74 

1.75-1.99 

2.00  -  2.24  .......... 

2.25  -  2.49.  .......... 

2‘5totalREA  ER  6666  i277i  66666 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  a  0.72  ANGLE  CLASS  7.  =  12.8 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
PERCENT  OCCURRENCE!  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIODf SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.5-  2.0-  2.5- 

1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  =0.35 


0  0  5473  364  0  0  0 

LARGEST  HS(FT)  =  0.99  ANGLE  CLASS  7  -  5.6 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  225.0 
PERCENTEOCCURRENCE?X100oI  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT* FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 


PERIODf SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.42 


0  0  12771  36 

LARGEST  HS(FT)  =1.29 


ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  J  ^SEASON  ^  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  247.5 
PERCENTEOCCURRENcI(X10E0)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD (SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 

?. 75  -  0.99 
.00  -  1.24 
.25  -  1.49 
1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


0  0  12406 

LARGEST  HS(FT)  =0.91 


ANGLE  CLASS  7.  - 


STATION  I  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HSf  FT)  =  0.38  LARGEST  HS(FT)  =  0.58  ANGLE  CLASS  7  - 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  112.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.0- 

0.5-  1.0-  1. 

5- 

2.0- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

3284 

0.50 

— 

0.74 

2189 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

# 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

m 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

. 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

5473 

PERIOD (SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.44  LARGEST  HS(FT)  =  0.58  ANGLE  CLASS  7.  -  5.5 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  <DEG  AZIMUTH)=  135.0 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET! 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5-  1.0-  1. 

5- 

2.0- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

0. 

_ 

0.24 

364 

0.25 

- 

0.49 

3284 

0.50 

- 

0.74 

364 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

4012 

3.0-  3.5-  4.0- 

3.4  3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.37  LARGEST  HS!  FT )  =  0.58  ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  157.5 
WATEP  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

j  .  74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

FERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.C 

9  2.4  2.9  2 


4.5- 

LCN'GER 


AVERAGE  H5( FT )  =  0.41  LARGEST  HS! FT )  =  0.77  ANGLE  CLASS  7  =  8.4 


L"  J  L"|  W  L".  J'.'PJtf 


I 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2. 

0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

364 

364 

0.25  - 

0.49 

364 

364 

0.50  - 

0.74 

0 

0.75  - 

0.99 

0 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

728 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.21 

LARGEST 

HS(FT) 

=  0 

.35 

ANGLE 

CLASS 

y.  =  o 

.7 

STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  22.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1G00 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.25  - 

0.24 

0.49 

1824 

0 

1624 

0.50  - 

0.74 

364 

364 

0.75  - 

0.99 

0 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

2188 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.44 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.52 

ANGLE 

CLASS  V.  -  2 

.2 

STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  45.0 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4  2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

-  0.24 

364 

25  -  0.49 

50  -  0.74 

75  -  0.99 

00  -  1.24 

25  -  1.49 

50  -  1.74 

75  -  1.99 

00  -  2.24 

25  -  2.49 

50  -  GREATER 

.  1824 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  2188  6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.29 

LARGEST 

HS(FT)  =  0.44 

ANGLE 

CLASS  V.  -  2 

.2 

TOTAL 


364 

1824 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  1  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XI000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.! 

)-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

5.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

-0.24 

0 

0.25 

-0.49 

2919  I 

2919 

0.50 

-  0 . 74 

364 

364 

0  75 

-0.49 

0 

1  .  00 

-1.24 

0 

1.25 

-  1.49 

0 

1  50 

-1.74 

0 

1  .  75 

1  .  99 

0 

2  .  00 

2  24 

0 

2  .:s 

-  2  49 

0 

2 . 50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

0 

3283  6 

6 

6 

6 

6 

AVEPAGE  HS(FT) 

=  0.37 

LARGEST 

HS(FT)  =  0.54 

ANGLE 

CLASS 

V.  =  3 

.3 

-.  % 


.'.V.  'A.' 


Cl  5 


STATION  1  SEASON 

2 

FOR  ALL  DIRECTIONS 

WATER 

DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR 

ALL 

DIRECTIONS 

HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

.0- 

2.5-  3. 

0-  3 

5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

571 

0.25 

- 

0.49 

4722 

# 

0.50 

- 

0.74 

2643 

98 

0.75 

— 

0.99 

604 

245 

16 

32 

1.00 

- 

1.24 

32 

424 

163 

16 

16 

1.25 

— 

1.49 

65 

49 

32 

32 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6  6  6  6 

6772 

632 

228 

80 

32 

16 

AVE  HS(FT) 

=0.54  LARGEST  US! FT)  = 

1.41 

TOTAL 

CASES 

= 

612. 

ICOOOOOO 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  270.0 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

— 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 


PERIODf SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

326 
490 
163 
163 


0  1142 


TOTAL 


326 

440 

163 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.38  LARGEST  HS(FT)  =  0.75  ANGLE  CLASS  V.  =  1.1 


STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  DEG  AZIMUTH  =  292.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHTl FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4  2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

490 

490 

0.25 

- 

0.49 

490 

490 

0.50 

— 

0.74 

0 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

163 

163 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  980  6 

163 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.39 

LARGEST 

HS(FT)  =  1.18 

ANGLE 

CLASS  Y.  =  1. 

l 

=SE5S£8  FEET  ANGLE  CUSS  <DEG  AZIf1UTH,=  315'° 
PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

163 

163 

0.25 

— 

0.49 

653 

,  , 

653 

0.50 

- 

0.74 

163 

163 

0.75 

- 

0.99 

163 

163 

326 

652 

1.00 

- 

1.24 

163 

163 

326 

1.25 

— 

1.49 

9  . 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

# 

,  , 

0 

2.50 

- 

GREATER 

,  , 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  816 

326 

163 

489  0 

163 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.67 

LARGEST 

HS(FT)  =  1. 

04 

ANGLE 

CLASS  7.  = 

2.0 

STATION  1  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

163 

163 

0.25 

- 

0.49 

326 

326 

0 . 50 

- 

0 . 74 

490 

490 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

326 

326 

1.25 

- 

1.49 

326  326 

652 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  979 

6 

326 

326  326 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.86 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.41 

ANGLE 

CLASS  /.  =  2 

.0 

C13 


STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  180.0 

WATcR  0EnTH  =  5. SO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X10C0  )  Or  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT!  FEET  )  PERIOD ( SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

288 

288 

0.25 

— 

0.49 

.  3351 

. 

3851 

0.50 

- 

0.74 

.  1396 

1396 

0.75 

— 

0.99 

337 

96 

433 

1.00 

- 

1.24 

144 

144 

1.25 

- 

1.49 

. 

0 

1.50 

— 

1.74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  5872 

240 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.49 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.17 

ANGLE 

CLASS 

y.  -  b 

.1 

STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  202.5 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.40  LARGEST  HS(FT)  =  1.04  ANGLE  CLASS  V.  =  3.3 


TOTAL 


0. 

0.24 

770 

770 

0.25  - 

0.49 

2070 

2070 

0.50  - 

0.74 

192 

192 

0.75  - 

0.99 

96 

96 

192 

1.00  - 

1.24 

96 

56 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

. 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

. 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

0 

6 

6 

6 

3128 

192 

6 

6 

6 

6 

STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  225.0 

WATEP  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCUP.REHCE!  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SEfONDS) 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.41  LARGEST  HS(FT)  =  1.29  ANGLE  CLASS  V.  -  3.6 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

433 

433 

0.25 

- 

0.49 

2599 

2599 

0.50 

- 

0.74 

385 

335 

0.75 

- 

0.99 

48 

48 

1.00 

- 

1.24 

48 

48 

1.25 

- 

1.49 

48 

48 

1.50 

- 

1.74 

.  . 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

.  . 

0 

2.25 

- 

2.49 

,  . 

0 

2.50 

- 

GREATER 

, 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3465  96 

6 

6 

6 

6 

STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  247.5 

WATEP  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 


0.0- 


0.5- 


0.4  0.9 


1.0- 


1.4 


1.5-  2 . 0- ,  2.5-  3.0- 


1.9 


3.5- 


4.0-  4.5- 


2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


0. 

0.24 

433 

433 

0.25  - 

0.49 

2359 

2359 

0.50  - 

0.74 

6  74 

6  74 

0.75  - 

0.99 

192 

48 

240 

1.00  - 

1.24 

48 

48 

1.25- 

1.49 

0 

1.50  - 

1 . 74 

. 

48 

48 

1.75  - 

1.59 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3658 

96 

48 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(FT)  =  1.56  ANGLE  CLASS  V.  -  3.8 


STATION  I  1  TEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  270. 0 
WATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT* FEET) 

PERIOD* SECONDS) 

0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

-  0.24 

674 

0.25 

-  0.49 

1396 

0.50 

-0.74 

866 

# 

0.75 

-0.99 

192 

433 

1.00 

-  1.24 

48 

48 

1.25 

-  1.49 

. 

1.50 

-1.74 

96  ; 

1.75 

-  1.99 

. 

2.CC 

-2.24 

. 

2.25 

-  2.49 

2.50 

-  GREATER 

3128 

TOT'.., 

6 

6 

6 

6 

481 

48 

96  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0. 

51 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.67 

ANGLE 

CLASS  V.  - 

3.8 

TOTAL 


674 
1396 
866 
625 
4  8 
43 
96 
0 
0 
0 
0 


STATION  1  1  TEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  292.5 

WATER  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT* 

FEET) 

PERIOD* SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

529 

529 

0.25 

- 

0.49 

625 

m 

625 

0.50 

— 

0.74 

674 

m 

674 

0.75 

— 

0.99 

48 

288 

. 

336 

1.00 

_ 

1.24 

192 

192 

1.25 

- 

1.49 

96 

96 

192 

1.50 

— 

1.74 

48 

48 

56 

1.75 

- 

1.99 

m 

48 

48 

2.00 

~ 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

1876 

. 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

288 

288 

192 

48 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.65 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.77 

ANGLE 

CLASS 

X  =  2 

.7 

STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  315.0 

WATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT*  FEET )  PERIOD* SECONDS ) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

433 

96 

0.25  - 

0.49 

866 

,  9 

0.50  - 

0.74 

.  385 

385 

48 

0.75  - 

0.99 

192 

288 

288 

1.00  - 

1.24 

144  240 

48 

1.25  - 

1.49 

. 

48 

1.50  - 

1.74 

1.75  - 

1.99 

. 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

2.49 

. 

2.50  - 

GREATER 

6  1684 

TOTAL 

6  6 

6 

673 

336 

480  240 

48 

AVERAGE  HS*  FT  )  =  0.61 

LARGEST 

HS*  FT )  =  1 

.29 

ANGLE 

CLASS  7.  =  3 

.5 

TOTAL 


529 

866 

818 

768 

432 

48 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  1  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  337.5 

WATER  OEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD* SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4 

0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

48 

48 

0.25  - 

0.49 

.  1251 

9 

1251 

0.50  - 

0.74 

529 

529 

0.75  - 

0.99 

529 

288 

817 

1.00  - 

1.24 

435 

288 

721 

1.25  - 

1.49 

240 

96 

336 

1.50  - 

1.74 

. 

0 

1.75  - 

1.99 

. 

. 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

6  1828 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

529 

72i 

528 

96 

6 

AVERAGE  HS*  FT )  =  0 

.76 

LARGEST 

HS*  FT  )  =  1 

.41 

ANGLE 

CLASS  7. 

=  3. 

7 

C28 


STATION  1  1  YEAR  FOR  ALL  DIRECTIONS 

WATFR  DEPTH  =  5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0 

1.5- 

2.0-  2 

5-  3 

0-  3 

5-  4 

0-  4 

.5- 

0.4  0.9  1 

4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

630 

9 

639 

0.25 

- 

0.49 

4896 

. 

4896 

0.50 

- 

0.74 

2806 

62 

4 

2872 

0.75 

0.99 

414 

404 

57 

28 

903 

1.00 

- 

1.24 

9 

245 

154 

43 

24 

4 

479 

1.25 

- 

1.49 

24 

48 

38 

9 

119 

1.50 

- 

1.74 

14 

14 

4 

32 

1.75 

- 

1.99 

4 

. 

4 

2.00 

- 

2.24 

. 

. 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

. 

0 

TOTAL 

6  6 

6  6 

8755 

744 

277 

127 

37 

4 

AVE  HS(FT) 

=0.52  LARGEST 

HS(FT)  = 

1.77 

TOTAL 

CASES 

= 

2077 

STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  0. 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.5- 

H 

1 

O 

r-4 

5-  2. 

0- 

2.5- 

3.0- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

0. 

- 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

143 

0.50 

- 

0.74 

143 

0.75 

- 

0.99 

143 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1 .49 

1.50 

— 

1.74 

1 . 75 

— 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

CREATER 

TOTAL  0 

6 

6 

6 

429 

6 

6 

M 

ERAGE  HS(FT)  =  0 

.60 

LARGEST 

HS(FT) 

=  0 

.81 

ANGLE 

3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


0.4 


STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

1575 

0.50  -  0.74 

3368 

0.75  -  0.99 

2005 

1.00  -  1.24 

1G62 

143 

1.25  -  1.49 

573 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.94 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

9310 

716 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.77  LARGEST  HS(FT)  =  1.39  ANGLE  CLASS  V.  =  10.0 


STATION  2  SEASON  1 
WATER  OEPTH  =  9.60  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1G00 ) 


HEIGHT! FEET) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.0- 
I  .4 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD! SECONDS) 

5 


.5- 

1.9 


2.0-  2. 
2.4 


:.9 


3.0- 

3.4 


.5-  4 

3.9 


0- 

4.4 


4.5- 

LON' 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 
1.75 
2.00 

2.25 

2.50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


3724 
5300 
20  C  5 
716 


0  11745 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.62  LARGEST  HS(FT)  =  1.10  ANGLE  CLASS  V.  = 


0 

11.7 


ER 


STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  67.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.55  LARGEST  HS(FT)  =  0.83  ANGLE  CLASS  V. 


TOTAL 


0 

143 
143 
14  3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


TOTAL 


0 

1575 

3068 

2005 

2005 

573 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

3724 

5300 

20C5 

716 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0.  -  0.24 

0 

0.25  -  0.49 

3295 

3295 

0.50  -  0.74 

4727 

4727 

0.75  -  0.99 

429 

429 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  greater 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

845i 

6 

6 

6 

6 

6 

Cl  3 


8.5 


STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0. 

0.24 

0.0- 

0.4 

0.5- 

0.9 

1.0-  1 
1.4 

5- 

1.9 

2.0-  2.5- 

2.4  2.9 

143 

3.0- 

3.4 

3.5-  4.0-  4 

3.9  4.4 

.5- 

LONGER 

143 

0.25 

- 

0.49 

3005 

3008 

0.50 

- 

0.74 

4727 

4727 

0.75 

- 

0.99 

1259 

1289 

1.00 

- 

1.24 

143 

143 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

— 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

9310  6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.57 

LARGEST 

HS(FT)  =  1.10 

ANGLE 

CLASS  7.  -  9. 

3 

STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  112.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

286 

286 

0.25  - 

0.49 

2435 

2435 

0 . 5n  - 

0.74 

4871 

4871 

0.75  - 

0.99 

573 

573 

1.00  - 

1.24 

429 

143 

572 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

8594 

143 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.57 

LARGEST 

HSIFT)  =  1 

.23 

ANGLE 

CLASS  V.  -  8 

.7 

STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  157.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  C.o-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

143 

143 

0.25  - 

0.49 

4011 

4011 

0.50  - 

0.74 

54  i4 

5444 

0.75  - 

0.99 

2c6 

143 

429 

1.00  - 

1.24 

143 

143 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50- 

1 . 7* 

0 

1.75  - 

1 . 99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

10027 

143 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS(FT)  =  1.00  ANGLE  CLASS  7  -  10.2 


STATION  2  SEASON  I  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  180.0 
WATER  DEPTH  =  9.50  EEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9 


4-5 


4  LONGER 


0. 

0.24 

143 

0.25  - 

0.49 

1146 

1575 

0.50  - 

0.74 

2292 

0.75  - 

0.99 

1146 

286 

1.00  - 

1.24 

143 

143 

1.25  - 

1.49 

# 

1.50  - 

1.74 

# 

1.75  - 

1.99 

# 

2.00  - 

2.24 

# 

# 

2.25  - 

2.49 

2.50  - 

GREATER 

. 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

358i 

2721 

429 

143 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.65  LARGEST  HS(FT)  =  1.07  ANGLE  CLASS  V.  =  6.9 


STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  ! DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


0.25 

_ 

0.49 

1289 

* 

0.50 

— 

0.74 

1146 

0.75 

- 

0.99 

286 

1.00 

• 

1.24 

286 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.49 

2.25 

- 

2.50 

- 

GREATER 

286 


0  2721 


286 


286 


AVERAGE  HSIFT)  =  0.55  LARGEST  HS(FT)  =  1.16  ANGLE  CLASS  V. 


3.3 


STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  225.0 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  1X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIG.iT!  FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1-50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


716 

1002 

716 


286 


2434 


143 


286 


143 


143  143 


AVERAGE  HSIFT)  =  0.48  LARGEST  HSIFT)  =  1.27  ANGLE  CLASS  V.  =  3.0 


STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  ANO  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


25 

50 

75 

00 

25 

50 

75 

00 

25 


2.50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


573 

1575 


429 


0  2148  429 


143 


143 


143  143 


TOTAL 


143 
1146 
386  7 
1432 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


TOTAL 


286 

1269 

1146 

286 

286 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


716 

1002 

716 

286 

143 

143 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

573 

1575 

429 

143 

143 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.69  LARGEST  HSIFT)  =  1.49  ANGLE  CLASS  V. 


2.9 


STATION,  2  SEASON  1  _  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>  =  270.0 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1. 


2.0-  2.5- 

9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.64  LARGEST  HS!  FT )  =  1.39  ANGLE  CUSS  7.  = 


STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIHUTH)=  292.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS! FT  )  =  0.93 


0  0  1431  650 

LARGEST  HS! FT )  =1.69 


572  143  14 

ANGLE  CLASS  7  - 


STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  315.0 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS!  FT )  =  0.64  LARGEST  HS!  FT )  =  1.49  ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  2  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
WATER  OEFTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.  ( 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

. 

0 

0.25  - 

0.49 

859 

859 

0.50  - 

0.74 

1575 

1575 

0.75  - 

0.99 

236 

286 

1.00  - 

1.24 

573 

573 

1.25  - 

1.49 

1002 

1002 

1.50  - 

1.74 

286 

143 

429 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3293 

1288 

143 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS!  FT )  =  0.88  LARGEST  HS!  FT )  =  1.64  ANGLE  CLASS  7.  - 


C36 


STATION  2  SEASON  1  FOR  ALL  DIRECTIONS 
PERCENrEOCCURRENCE?X100^TOF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 

AVE  HS(FT) 


0.0-  0 

5-  1.0-  1.5- 

2.0-  2 

5-  3 

0-  3 

5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

272 

2851 

44  93 

17i 

• 

• 

816 

300 

23 

28  : 

386 

85 

114 

229 

42 

28  28 

28 

23 

14 

6 

6  6  6 

8823 

813 

212 

56  42 

6 

=  0.62 

LARGEST  HS(FT) 

=  1.69 

TOTAL 

CASES 

=  698. 

TOTAL 


272 

2851 

4669 

1144 

613 

327 

70 

0 

0 

0 

0 


C37 


I 


STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 
0.49 
0.74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.55  LARGEST  HS(FT)  =0.58 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH  )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  8658  653 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.74  LARGEST  HS(FT)  =  1.35  ANGLE  CLASS  V.  =  9.3 


STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.66  LARGEST  HS(FT)  =  1.53  ANGLE  CLASS  V.  =  10.5 


STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PEPIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

-0.24 

163 

16  3 

0.25 

-  0.49 

.  6372 

6372 

0.50 

-  0.74 

.  4248 

4248 

— r 

0.75 

-  0.99 

.  1797 

163 

163 

2123 

1.00 

-  1.24 

0 

*/ 

1.25 

■  1.99 

0 

»• 

1.50 

-1.74 

0 

1 .  75 

-1.99 

0 

2.00 

-  2.24 

0 

2.25 

-  2.49 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  12580 

163 

163 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.53 

LARGEST 

HS(FT)  =  0. 

95 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  12 

.9 

C38 


STATION  2  SEASON  Z  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  157.5 
U4TER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURPEHCEI X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET )  PERIOD!  SECONDS )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  9.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

4°0 

490 

0.25  - 

0.49 

5555 

5555 

0.50  - 

0 . 74 

5555 

163 

5718 

0.75  - 

0 . 99 

653 

490 

1143 

1.00  - 

1.24 

326 

163 

489 

1.25  - 

1.49 

163 

163 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

. 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

12579 

979 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.55  LARGEST  HS(FT)  =  1.36  ANGLE  CLASS  X  =  13.6 


STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
HATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

163 

* 

163 

0.25  - 

0.49 

1307 

1307 

0.50  - 

0.74 

1633 

1633 

0.75  - 

0.99 

490 

326 

163 

979 

1.00  - 

1.24 

163 

163 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1 . 74 

0 

1.75  - 

1 . 99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3103 

490 

326 

326  0 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.61 

LARGEST 

HS! FT  )  =  1 

.00 

ANGLE 

CLASS  7.  =  4 

.2 

STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  225.0 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LOKGER 

0. 

0.24 

163 

163 

0.25  - 

0.49 

490 

490 

0.50  - 

0.74 

490 

490 

0.75  - 

0.99 

326 

326 

1.00  - 

1-24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75- 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  1143 

326 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS! FT  )  =  0 

.51 

LARGEST 

HS! FT )  =  0 

.93 

ANGLE 

CLASS  V.  -  1 

.5 

STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  247.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD ! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


0. 

0.24 

326 

326 

0.25  - 

0.49 

163 

163 

0.50  - 

0.74 

326 

326 

0.75  - 

0.99 

326 

326 

1.00  - 

1.24 

163 

163 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

815 

326 

163 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS! FT  ) 

=  0.57 

LARGEST 

HS!  FT 

=  1 

.12 

ANGLE 

CLASS  7 

=  1.3 

STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  270.0 
NATES  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURREKCEl X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HE IGHT ( FEET ) 


-  0.24 
25  -  0.49 
50  -  0.7* 

75  -  0.99 
DO  -  1.24 
25  -  1.49 
50  -  1.7* 

75  -  1.99 
DO  -  2.24 
25  -  2.49 
50  -  CPEATER 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


1.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =0.78  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  292.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10C0 )  OF  HEIGHT  AND  PERICO  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

326 

326 

0.25  - 

0.49 

653 

653 

0.50  - 

0.7* 

0 

0.75  - 

0 . 09 

0 

1.00  - 

1.2* 

163 

163 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1 . 74 

0 

1.75  - 

1.09 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.60  - 

CREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

979 

163 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT) 

o 

H 

LARGEST 

HS(FT) 

=  1 

10 

ANGLE 

CLASS  7 

=  1.1 

STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  315.0 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PEPICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 
0.49 
0. 74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
CREATER 


PEP IOD( SECr  NDS  ) 

1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.74  LARGEST  HS(FT)  =  1.51  ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  2  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SCC3ND5  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  980  326  653 


AVEPAGE  HS(FT)  =  1.09  LARGEST  HS(FT)  =  1.94  ANGLE  CLASS  V. 


2.0 


STATION  2  SEASON  2  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  OEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEIXIOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  J.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


0  . 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

277 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

277 

0.25 

- 

0.49 

3774 

3774 

0.50 

- 

0.74 

3594 

16 

1610 

0.75 

- 

0 . 99 

930 

245 

49 

16 

1290 

1.00 

- 

1.24 

457 

65 

32 

16 

570 

1.25 

- 

1 .49 

310 

310 

1.50 

- 

1 . 7^ 

65 

16 

81 

1.75 

- 

1.99 

49 

49 

2.00 

- 

2 . 24 

# 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

146 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

9082 

70i 

32 

6 

6 

AVE  HS(FT)  =  0.61  LARGEST  HS(FT)  =  1.94  TOTAL  CASES 


612 


STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  270.0 

WATER  DEPTH  R  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  1X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LOMGER 

0.  -  0.24 

818 

318 

0.25  -  0.49 

.  6  74 

67h 

0.50  -  0.74 

.  1011 

337 

13'*  8 

0.75  -  0.99 

529 

48 

577 

1.00  -  1.24 

240 

1.25  -  1.49 

96 

96 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2. CO  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  C-PEATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  2503 

866 

288 

6  96 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.55 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.47 

ANGLE 

CLASS  X  = 

3.6 

STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  292.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS ) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1 . 9 

2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0  . 

-  0.24 

288 

283 

0 . 25 

-  0.49 

866 

866 

0 . 50 

-  0.74 

722 

48 

770 

0 . 75 

-  0.99 

96 

144 

240 

1  .  00 

-  1.24 

192 

192 

1  .25 

-  1.49 

43 

144 

48  ; 

£40 

1 . 50 

-1.74 

48 

48 

9o 

1  .  75 

-1.99 

0 

2.0  0 

-  2.24 

0 

2.25 

-  2.49 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1972 

432 

192 

43  48 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0 

.65 

LARGEST 

HS(FT)  -  1 

.69 

ANGLE 

CLASS  X  =  2 

.7 

STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  315.0 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! Fl -  7  '  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

96 

96 

0 . 25 

- 

0.4  9 

1444 

. 

1444 

0.50 

- 

0.74 

818 

813 

0.  75 

- 

0 . 49 

395 

385 

1  .  00 

- 

1  .  c.  4 

96 

283 

334 

1  .25 

- 

1.49 

268 

288 

1 . 50 

- 

1  .  74 

48 

48 

1  .  75 

- 

1 . 99 

0 

2 . 00 

- 

2 . 24 

0 

2  .  25 

- 

2 . 44 

0 

2 . 50 

- 

GPEATEP 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

2839 

624 

6 

6  6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  -  0.66 

LAPGEST 

HS(FT)  =  1 

.51 

ANGLE 

CLASS  X  = 

3.5 

STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  337.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

0.  -  0.24 

o 

oo 

• 

0.5- 

0.9 

1.0-  1.5- 

1.4  1.9 

PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

2.4  2.9  3.4 

3.5- 

3.9 

4.0-  4 

4.4 

.5- 

LONGER 

TOTAL 

0 

0.25  -  0.49 

666 

. 

866 

0.50  -  0  .  74 

1011 

. 

1011 

0.75  -  0.R9 

4.31 

481 

1.00  -  1.24 

240 

48 

263 

1.25  -  1.49 

529 

529 

1.50  -  1.74 

144 

240 

3  34 

1.75  -  1.99 

144 

144 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2 .49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

0  0 

2598 

72i 

3C4 

0 

0 

6 

AVEPAGE  HSf  FT  1  =  0 

.89 

LAPGEST  HS( FT )  =  1 

.94 

ANGLE 

CLASS 

X  =  3. 

7 

STATION  2  1  YFAP 

tUTFP  OEPTI!  =  <5.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000  ) 


HEICHT! FEET ) 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  180.0 
OF  HEIGHT  AND  PEPICD  BY  DIRECTION 
PERIOD! SECONDS ) 


TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

-  — H 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9  4.4 

LLNGER 

0. 

-0.24 

337 

337 

■  -T3 

0  .T5 

-  0.49 

.  1629 

IE  2  9 

O.SO 

-  0.79 

.  16  7  7 

770 

26**7 

0  .  /5 

-  0.^9 

770 

283 

48  ! 

1106 

.  »■, 

l .  on 

-1.24 

5o 

96 

192 

1  . .  s 

-1.49 

0 

1  c>0 

-  1.74 

0 

1 .  /s 

-  1.99 

0 

C  .  CO 

-  2.24 

0 

2  .  f  5 

4  .  C.  0 

-  2  i*  ^ 

-  G  '  LATER 

0 

0 

iotal 

6  6 

6 

6  4043 

1540 

384 

144  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  -  0.53 

LAPGEST 

HS(FT)  -  1 

-08 

A)!GLE 

CLASS  X  =  6. 

1 

STATION  z 
HATf.L  OF  PTH  = 
t ' i : N !  CL CUP 


1  YEAR 

9.3C 
PEt.CE  i  X 


FEET 

1000  I 


ANCLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH)  =  202.5 
OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HE IOH* 


"  E  E  T  ) 


PEPICO!  SECO'.'DS  ) 


.  0- 
0  .  4 


.  5  - 
0  .  -5 


1  .  0- 


1.5- 

1.9 


2  5 
50 
5 

0  0 
2  5 
30 
/  5 
00 
.  2  5 
.50  - 


TOTAL 


9  •> 
GREATER 


2.0- 

2.4 


770 
1  3  -3 


: .  5- 
2 . 9 


1Q2 

43 


0 


2840 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS( FT ) 


1. 


240 

10 


3.0- 

3.4 


240 


240 


.5- 

3.9 


.0- 

4.4 


4.5- 

LONG 


ER 


ANGLE  CLASS  X  =  3.3 


STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  225.0 

WATER  DEPTH  -  9.50  EEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT1FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  247.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


FERIOO! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


0. 

0.24 

0.25  - 

0.49 

0.50  - 

0  .  74 

0.  75  - 

0  .  99 

1.00- 

i .  :•* 

1.23- 

l .  ■*  ? 

1.5^  - 

1  .  7-t 

1.75- 

193 

7.00  - 

"  .  74 

: . ;  3 

.  .-9 

2.51  - 

C-PE  A 

TOTAL 

AVEPACE 


1 . 0- 
2.4 

722 
c  4  2 
1059 


2743 


2.5-  3.0- 


2.9 


144 

625 


769 


3.4 


19, 


192 


3.5- 

3.9 


48 


4.0- 

4.4 


43 


4.5- 

LONGER 


48 


48 


HS(FT)  =  0.54 


IAPGEST  HS(FT)  =  1.49  ANGLE  CLASS  X  =  3.8 


CSS 


TOTAL 


770 
134  3 

142 

263 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

481 

481 

0.25 

- 

0.49 

.  1492 

14c2 

0.50 

- 

0 . 74 

.  1011 

1011 

0.75 

- 

0.99 

433 

433 

1.00 

- 

1 . 24 

43 

43 

1.75 

- 

1  .<*9 

96 

96 

1.50 

- 

1.74 

0 

1  .  75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.29 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2 . 50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  2984 

433 

40 

96  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.49 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.39 

ANGLE 

CLASS  X  =  3 

.6 

TOTAL 


722 

9^2 

1203 

625 

240 

43 

0 

0 

0 

0 

0 


-.4 


mX  «f  ,  i  »-  ~ 


STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  9. SO  FEET 

REPCENI  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.C 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  2 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0 . 24 

0.25 

- 

0.49 

0  .  SO 

- 

0 . 74 

0  .  75 

- 

0.49 

1 . 00 

- 

1.24 

1  .  25 

- 

1 .49 

1  .  60 

- 

1 . 7*4 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2 . 24 

2.2  5 

- 

2.49 

.  h  0 

- 

GREATER 

!OTAL 

AVEPAGE  HS( FT ) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.10 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  112.5 

WATFP  DEPTH  =  9.50  FEET 

f  LUCENT  OCCUPRENCLtXlOOO  )  OF  HEIGHT  AND  FEPICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


:.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


.00  -  2 
.25  -  2 
.50  -  G 
IOTAL 


.49 

■’EATER 


96 
34)  S 
44  7  7 
770 

2GB  48 


EPAGE  HS(FT)  =  0.56  LARGEST  HS(FT)  =  1.23  ANCLE  CLASS  X  =  9.1 


STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  135.0 

W.IfU  DEPTH  =  9.60  FEET 

PiU-aNT  OCCURRENCE!  X1000  )  OF  HEICHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEE  T I 


PERIOD! SECONDS ) 


4.5- 

LONGER 


0 . 25 

-0.49 

4-.  7  7 

4477 

0 . 40 

-0.7. 

5  3  .2 

5392 

0  .  75 

-  0.-9 

1711 

1011 

1.00 

-  1  ...  . 

4  3  3 

433 

1.75 

-1.49 

305  : 

325 

1.60 

-1.7. 

4  6 

48 

1  .  75 

-1.99 

0 

2.00 

-  2.2  ■* 

0 

2  .  5 

-7.49 

0 

2  .  '  o 

(."LITE? 

0 

i  c  r  a  i  o  o 

6  6 

11409 

433  6 

6  6 

6 

AVEPAGE  r5(  FT  >  -  O.S'* 

t  APGF  GT  HSl  T  T  )  -  1 

.51  ANGLE 

CLASS  X  =  11 

.8 

STATTCN  2  1  rFAP  ANGLE 

CLASS 

(DEG  AZIMUTH  )  =  157.5 

w.iry  nr pth  -  ^.r 

0  FFF  T 

Tl.J-LLNT  cclupencl 

IX10JJI  OF  HEIGHT 

AND  FEPICD 

•  DIRECTION 

HEIGHT!  FEET  1 

r 

LRIOC  SECONDS  ) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2 . 0- 

2.5-  3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2 . 4 

2.9  3.4 

3.9  4.4 

LCNGLR 

0  . 

-0.24 

2*3 

288 

0 . 25 

-0.4) 

4  -*  -  ^ 

44  2  9 

0 . 50 

-0,7'. 

^713 

48  ! 

4  "  r  4 

0  .  75 

-0.99 

M7 

197 

5  2  9 

1  .00 

-1.2. 

1  '*2 

43 

2s0 

1.25 

-  1.49 

r.S 

1  .  40 

-1.74 

0 

1  .  75 

-  17;) 

0 

2.00 

-7.2. 

0 

2.26 

-2.49 

0 

2 . 50 

-  TPSATER 

0 

iOTAL  0  0 

6  6 

9964 

3.s4  6 

6  6 

6 

AVEPAGE  H5( FT  )  =  0.52 


LARGEST  HSIFT)  =  1.40  ANGLE  CLASS  X  -  10.4 


STATION  2  1  Y  F R  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  0. 

P.STrP  DEPTH  -  9.5.!  FFET 

t-trLE!ir  OCCURpEN_L!  XIOuO  )  CT  HEIGHT  AND  CERICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


-  O.C4 
75  -  0.49 
SO  -  0.74 
75  -  0.99 
DO  -  1 . 24 
25  -  1.49 
SO  -  1.74 
75  -  1.99 
DO  -  2.24 
75  -  2.49 
SO  -  GREATER 
TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 


LARC2ST  HS( FT ) 


ANGLE  CLASS  *  = 


STATION  2  1  YEAP  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  22.5 

NA1EP  DEPTH  :  9.50  FEFT 

PERCENT  OCCURRENCE! X10CJ )  CF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

-  0.24 

0.25 

-  0.49 

0 . 50 

-  0  .  7-4 

0  .  75 

-  0  .  9  ) 

1  .  00 

-  1 . 2* 

1  .  25 

-1.0 

1 . 50 

-  1  .  74 

1  .  75 

-  1.99 

2 .00 

-  i 1.24 

2.25 

-  2.49 

2.50 

-  CHEATER 

PEPICD! CLCCND5 ) 


3.0-  3. 

i.4 


-  4.0- 

.9  4.4 


4.5- 

LCfiGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.73 


LAPGE5T  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  X  =  8.4 


STATION  2  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (CEG  AZIMUTH )  -  45.0 

L-.TfP  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCUPPENCciXlCOO)  OF  HEIGHT  AND  PEPICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


PERIOD! SECGNDS ) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

L  .  9  2.4 

2.9 

3.  ♦ 

3.9  4.4 

LGNGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

!  3610 

3610 

0.50 

- 

0.74 

.  4  044 

4  94  4 

0.  75 

- 

0.99 

•  1a48 

134  3 

1  .00 

- 

1.24 

529 

1.25 

- 

1  .  •*  9 

192 

192 

1  .  50 

- 

1.74 

9o 

Vo 

1  .  75 

- 

1 . 9  9 

0 

2  .00 

- 

2 . 2  ♦ 

.  . 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2 . 50 

- 

f.VEATEP 

0 

iOTAL  0  0 

6 

6  953i 

283 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  H5( FT  I  -  0.61 

LAPGEST 

HS(FT)  =  1 

.53 

ANGIE 

CLASS  X  =  9 

.8 

STATION  2  1  YFAP  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  67.5 

NAT! P  orPTH  =  9.59  FEET 

KPlENT  OCCURRENCE  IX1003I  GF  (TIGHT  AND  PEPICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0-  2 

5-  3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9  1.4 

1.9 

a.  .  4 

7.9  3.4 

3.9 

4.4 

LUIIOER 

0. 

-  0.24 

98 

48 

0.25 

-  0.49 

42  70 

427b 

0 . 50 

-  0.74 

4t  i  4 

4  ■:  1  » 

0 . 75 

-  0.99 

1011 

48  40 

110/ 

1.00 

-  1.24 

0 

1.25 

-  1.49 

0 

1.50 

-1.74 

0 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2 . 00 

-  2.24 

0 

2.25 

-  2.49 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0.54  LAPGEST  HS(FT)  =  0.95  ANGLE  CLASS  X  =  10. 


„„„  STATION  2  „  SEASON  4  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 


0.0-  0.5-  1.0 

1.5- 

2.0-  2 

5-  3 

0-  3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9  1 

~4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4  3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

486 

0.25 

0.49 

3590 

0.50 

- 

0 . 74 

4239 

ioi 

0 . 75 

- 

0 . 99 

£51 

101 

60  ; 

1.00 

- 

1.24 

121 

101 

81 

1.25 

- 

1  .h9 

141 

20 

1 . 50 

- 

1 . 74 

20 

60  ; 

1.75 

- 

1.99 

2 . 00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

464 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

9287 

2oi  6 

20 

6 

AVE  HS(FT) 

-  0.56  LARGEST 

HS(FT)  = 

1.74 

TOTAL 

CASES  = 

493. 

i  JTAL 


486 

3590 

4340 

1012 

303 

161 

60 

0 

0 

0 

0 


STATION  2  SEASON  A  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  292.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

405 

405 

0.25  -  0.49 

1419 

1419 

0.50  -  0.74 

60S 

202 

610 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2432 

202 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.41  LARGEST  HS(FT)  =  0.73  ANGLE  CLASS  V.  -  2.6 


Sa^epth2  =se$5^  feet  a,,GLE  CUss  ,deg  AZIf1UTH,=  315-° 

PERCENT  OCCURRENCE! X10001  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

202 

202 

0.25 

- 

0.49 

2231 

2231 

0.50 

- 

0.74 

608 

. 

60S 

0.75 

- 

0.99 

811 

611 

1.00 

- 

1.24 

202 

608 

810 

1.25 

- 

1.49 

405 

405 

1.50 

- 

1  .  74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

> 

0 

2.25 

- 

t  .49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

4054 

1013 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.67 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.45 

ANGLE 

CLASS  V.  -  5 

.1 

STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  337.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

I  1217 

1217 

0.50 

- 

0.74 

.  1217 

t 

1217 

0.75 

- 

0 . 99 

.  1622 

1622 

1.00 

- 

1.24 

202 

202 

404 

1.25 

- 

1.49 

405 

405 

1 .50 

- 

1.74 

202 

608 

810 

1 .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

# 

0 

2.50 

- 

GREATER 

809 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  4258 

608 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.87 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.74 

ANGLE 

CLASS 

y.  -  B 

.7 

STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  160.0 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 
0.49 
0.74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.53 


0  0  2230  610 

LARGEST  HS(FT)  =  1.08 


607  0 

ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATFR  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.37  LARGEST  HS(FT)  =  1.14  ANGLE  CLASS  V.  =  2.8 


HEIGHT! I 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  225.0 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
T)  PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24 

405 

405 

0.25  -  0.49 

405 

405 

0.50  -  0.74 

811 

eii 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.h9 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

162i 

6 

6 

6 

6 

6 

7EPAGE  HS(FT)  =  0.39  LARGEST  HS(FT)  =  0.62  ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) -  247.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 
0.49 
0. 74 
0.99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1.99 

2.24 

2.49 
GPEATER 


PERIOD! SECONDS) 


2.0-  2.5- 

2.4  2.9 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.50  LARGEST  HS(FT)  =  1.09 


405  0  0 

ANGLE  CLASS  V.  -  3 


C50 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  90.0 
WATER  OEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURREHCEl X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHTt  FEET ) 


PERIOOf SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0  25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1  .00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1  .  74 

— 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


4462 

7302 

811 


0  12575 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.54  LARGEST  HS(FT)  =  0.79  ANGLE  CLASS  V.  =  12.6 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
HATER  OEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIPFCTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


O.r- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


4259 

4056 

202 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.51 


0  0  8517  0 

LARGEST  HS(FT)  =  0.87 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


8.5 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  135.0 
WATER  OEPTH  =  9.50  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.24 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1 .49 

1.50 

- 

1.74 

1  .  74 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


202 

5070 

5273 

202 

405 


0  11152 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS(FT)  =  1.20  ANGLE  CLASS  X  =  11.2 


TOTAL 


0 

4462 

7302 

Oil 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

4259 

4056 

202 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


202 

5070 

5273 

202 

405 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH )=  157.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PEPCENT  OCCUPPENCE!  X1000  )  OF  HEIGHT  AI.'D  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERICO! 

SECOND 

S  ) 

TOTAL 

0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  9.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

202 

202 

0.25 

- 

0.49 

3295 

3245 

0.50 

- 

0.74 

3451 

36  51 

0  .  75 

- 

0.99 

202 

202 

I  .00 

- 

1.24 

202 

202 

1.25 

- 

1.49 

202 

202 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL  0 

6 

6 

6 

7502 

202 

6 

0  6 

6 

AVERAGE  H3( FT  )  =  0. 

51 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.40 

ANGLE 

CLASS  X  =  7. 

7 

STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  0. 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XI000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOO  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 

9.49 
0.74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
CPEATER 


PERIOD (SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.45 


0  0  607 

LARGEST  HSl FT  )  =  0.55 


ANGLE  CLASS  V. 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

0.25  - 

0.49 

2028 

0.50  - 

0.74 

4259 

0.75  - 

0.99 

1419 

1.00  - 

1.24 

202 

1.25  - 

1.49 

405 

1.50  - 

1.74 

1.75  - 

1.99 

. 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

2.49 

. 

2.50  - 

GPEATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7706 

607 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.67  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0 . 75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2  .49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


OTAL  0000  10545  0000 

AVERAGE  HS(FT)  =0.58  LARGEST  HS(FT)  =1.06  ANGLE  CLASS  X  =  10.5 


STATION  2  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 
0.49 
0.74 
0 . 99 

1.24 

1 .49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.57 


0  0  13182 

LARGEST  HS(FT)  =0.89 


ANGLE  CLASS  Z  =  13.2 


..._„  „  STATION  „  2  SEASON  J  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  OEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X100 )  OF  HEIGHT  AMD  PERIOO  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET  t 


0  . 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


912 

45t>2 

3029 

109 


354 
729 
36  109 


0  6612  1129 


36 


109 


36 


AVE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS( FT !  =  1.39  TOTAL  CASES  = 


TOTAL 


912 

450"1 
3  39 
A  ’ 

14 


274. 


OOOOOJ'UlujtflT. 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
PERCENrECCCURRENCE?X100o!  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS  ) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0-  1.5- 

1.4  1.9 


2.0- 

2.4 


:.s- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


- 

0.24 

25 

- 

0.49 

50 

- 

0.74 

75 

- 

0 . 99 

00 

- 

1.24 

25 

- 

1.49 

50 

- 

1.74 

75 

- 

1.99 

00 

- 

2.24 

25 

- 

2.49 

50 

- 

GREATER 

2554 

2919 

5109 


1824 

2189 


364 


TOTAL 


AVEPAGE  HS(FT)  =0.54 


0  0  10582  4013 

LARGEST  HS(FT)  =  1.02 


364  0 

ANGLE  CLASS  X 


0 

15.0 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH )=  292.5 
PEPCENrEOCCUPRENCE?X100ol  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIPECTION 


HEIGHT ( FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5-  1.0- 

0.9  1.4 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


:.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


25 

50 

75 

00 

25 

50 

75 

00 

25 

50 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0.99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1.99 

2.24 

2 .49 
GREATER 


364 

1459 

2189 

729 


364 


TOTAL 

AVEPAGE  HS(FT) 


6  4741  364 


0.56  LARGEST  HS(FT)  =  0.89  ANGLE  CLASS  X  =  5.1 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  315.0 
PCRC?tHECCOURRENtl!X10o”  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


’.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

'  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0 . 74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1 . 50 

- 

1 . 74 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2 . 25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GPEATER 

1094 

364 


364 


TOTAL 

AVEPAGE  HS(FT) 


0.59 


0  0  1458  364 

LARGEST  HS(FT)  =1.18 


ANGLE  CLASS  X  =  1.8 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  337.5 
PERCENTECCCUPRENCE?X100ol  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


°-g;4  °-o:9  X  S:4  x-f:9  z±<>  3!U  3-!:9  ‘'■U  \onger 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0 . 74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1.75 

- 

1.99 

2 . 00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2 .49 

2.50 

- 

GREATER 

1094 

364 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0.43 


0  0  1458 

LARGEST  HSC FT )  =0.53 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


TOTAL 


2554 

2919 

6933 

2189 

3o4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


364 

1459 

2189 

1093 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1094 

364 

0 

364 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1094 

364 


1.5 


©ooooooo 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  160.0 
WAIEP  DEPTH  :  4.50  FEET 

I lPCLNI  OCCUPRFNCt!  XIOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET  ) 


0.0-  0.S-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PEPIOOI SECONDS  ) 


1.5- 

1.9 


2.0-  2.5- 

2.4  2.9 


3.0- 

3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4 . 4  LONGER 


0 .  -0.24 

364 

0.25  -  0.49 

6569 

0.50  -  0.74 

3t>49 

1094 

0.75  -  0.99 

1 C  94 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  C-REATEP 

• 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

10502 

2188 

6 

6 

AVERAGE  HSTFT) 

=  0.50 

LARGEST 

HS( FT )  :  0 

82 

ANGLE 

CLASS 

0  0 
12.8 


TOTAL 


364 
65^  9 
4Th3 
109-t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  202.5 
WATER  DEPTH  :  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PEP IOD( SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4  0 

Q 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LOT 

;ger 

0  . 

-  0.24 

.  1459 

1459 

0.25 

-  0.49 

.  2919 

2919 

0 . 50 

-  0  .  7  4 

.  1094 

1094 

0  .  75 

-  0.49 

0 

1.00 

-  1.24 

364 

364 

1.25 

-  1.49 

0 

1  .  60 

-  1.74 

0 

1  ■  /  5 

-  1.99 

0 

2  .00 

-  2.2  4 

0 

2  .  2  5 

-  (’  .  4  9 

0 

2.50 

-  CREATER 

c 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  54  72 

6 

364 

6 

6 

6 

AVERAGE  HSI FT )  :  0.40 

LARGEST 

HS(FT)  =  1. 

20 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  5.8 

station  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  225.0 
UA  TfR  DEPTH  :  9.  50  F  EET 

PERCENT  OCCURRENCE! XICOO  )  OF  HEIGHT  AND  PERI CO  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PEPIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

C.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LGNGER 

0. 

- 

0.24 

729 

729 

0.25 

- 

0 . 4  9 

69  34 

6934 

0 . 50 

- 

0  .  74 

3264 

3264 

0.75 

- 

0. 99 

1824 

1824 

1.00 

- 

1.24 

0 

1  .  25 

- 

1.49 

364  ; 

364 

1 . 50 

- 

1  .  74 

0 

1  .  75 

- 

1 . 99 

0 

2 . 00 

- 

2.24 

0 

2 .25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

CREATER 

0 

total 

6 

6 

6 

6 

10947 

1824 

6 

364  6 

6 

AVERAGE  H3<  FT )  =  0 

.52 

LARGEST 

HSTFT)  :  1 

.39 

ANGLE 

CLASS  '/.  -  13. 

1 

STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  247.5 
WATER  DEPTH  :  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

3224 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

3284 

0.25 

- 

0.49 

3224 

3284 

0.50 

- 

0.74 

2  719 

729 

3643 

0. 75 

- 

0.99 

1624 

1824 

1.00 

- 

1.24 

364 

364 

1 .25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2  .  24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

OPLATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

9487 

2553 

364 

6 

6 

6 

AVFRAGE  HS(FT)  :  0.47  LARGEST  HS(FT)  =  1.11  ANGLE  CLASS  V.  =  12.4 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT* FEET) 


0. 

. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1  .  00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PER ICO( SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.44  LARGEST  HS(FT)  =  0.70  ANGLE  CLASS  V.  -  5.1 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.52 


FEPIOD! SECONDS ) 
2.0-  2.5-  3.C 


0  0  5472 

LARGEST  HS(FT)  =  0.76 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  = 


4.5- 

LONGER 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  135.0 
WATEP  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIODl SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.42 


0  0  4013 

LARGEST  HS(FT)  =  0.58 


ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  157.5 
WATFO  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCUPPENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGH T(FEET) 


0.24 
0.49 
0. 74 
0 . 99 

1.24 

1.49 

1 . 74 

1 . 99 

2 . 24 

2.49 
GREATER 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS< FT  )  =  0.68 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


C44 


0. 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)* 

WATER  DEPTH  *  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOO  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


1.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

— 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 
AVERAGE 


729 


729 


HS(FT)  *  0.32  LARGEST  HS(FT)  *  0.36 


0  0 
ANGLE  CLASS  V.  - 


0.7 


22.5 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)* 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  FERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET ) 


PEPIOO! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


1094 

1094 


0  2188 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS(FT)  =  0.58  ANGLE  CLASS  V.  -  2.2 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)*  45.0 
WATER  DEPTH  *  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE l X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

C.49 

1824 

0.50 

- 

0.74 

364 

0.75 

- 

'".99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

2188 

2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  *  0.35  LARGEST  HS(FT)  =0.50 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  = 


2.2 


STATION  2  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)*  67.5 
WATER  OEPTH  *  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5- 

1.9 


:.o- 

2.4 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.25 


50 

75 

00 

25 

50 


1.75 
2.00 
2 . 25 
2.50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


2189 

1094 


3283 


TOTAL 


0 

729 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1094 

1094 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1824 

364 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

2189 

1094 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  *  0.43  LARGEST  HS(FT)  =  0.61  ANGLE  CLASS  V. 


3.3 


STATION  2  1  YEAR  TOR  ALL  DIRECTIONS 

WATER  DEPTH  =  9.50  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X10Q  1  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET ) 

P 

EPIODt 

sr  cc!  .os 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0 

1.5- 

2.0- 

7.5-  3 

0-  3.5-  4 

0-  4.5- 

0.4  0.9  1 

4 

1.9 

2.4 

2.5 

3.4  3.9 

4.4  LUNGER 

0. 

- 

0.24 

409 

409 

0.25 

— 

0.49 

35  :4 

35;.  4 

0.50 

- 

0 . 74 

3  9  i  6 

1  34 

4110 

0.75 

- 

0.99 

7  79 

2  :-3 

33  4 

1114 

1.00 

— 

1.24 

2  91 

7  7 

01  14 

5 

1.25 

- 

1 .49 

202 

14  14 

14 

2  ‘■*4 

1.50 

- 

1.74 

33 

28 

4 

65 

1.75 

- 

1 . 99 

14 

14 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

89-Si 

739 

175  32 

18  6 

AVE  HS(FT) 

=  0.59  LARGEST 

HSIFT)  = 

1.94 

TOTAL 

CASES  = 

2077 

STATION  3  SEASON  I  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  0. 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT ( FEET  )  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


0. 

- 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

143 

143 

0.50 

- 

0.74 

143 

143 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

143 

143 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 


286 


143 


AVERAGE  HS(FT)  =0.75  LARGEST  HS(FT)  =  1.18  ANGLE  CLASS  X  -  0.4 


STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  22.5 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZINUTH)=  45.0 
WATER  DEPTH  =  10. CO  FEET 

PEPCENr  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

0. 

_ 

0.24 

143 

0.25 

- 

0.49 

2148 

0.50 

- 

0 . 74 

3006 

0.75 

- 

0.99 

1432 

859 

1 . 00 

- 

1.24 

2435 

1.25 

- 

1.49 

429 

859 

1.50 

- 

1.74 

429 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GPEATER 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

673i 

3723 

1288 

.5- 

3.9 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.84  LARGEST  HS(FT)  =  1.59  ANGLE  CLASS  X  = 


0  0 
11.7 


TOTAL 


143 

2148 

3008 

2291 

2435 

1233 

429 

0 

0 

0 

0 


STATION  3  SEASON  I  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5-  1.0- 

0.9  1.4 


1.5- 

1.9 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1 . 24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2 . 50 

GREATER 

2.0- 

2.4 


1289 

3868 

1432 


2.5- 

2.9 


3.0-  3.5- 

3.4  3.9 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


429 

1209 


143 


TOTAL 


0  6589  1718  143 


TOTAL 


0 

1289 

3668 

1661 

1209 

143 

0 

0 

0 

0 

0 


a 


:: 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

•  - 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

I  1146 

1146 

0.50 

- 

0 . 74 

.  1719 

1719 

0 . 75 

— 

0.99 

.  1289 

143 

1432 

1.00 

• 

1.24 

2435 

2435 

1.25 

- 

1.49 

1146 

429 

1575 

1.50 

- 

1.74 

1432 

1432 

B 

1  .  75 

- 

1.99 

266 

266 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

2147 

0 

TOTAL 

6  0 

6 

6  4154 

3724 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =1.05 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.80 

ANGLE 

CLASS 

X  =  10 

.0 

AVERAGE  HS(FT)  =0.70  LARGEST  HS(FT)  =1.27  ANGLE  CLASS  X 


8.5 


STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >  =  90.0 

HATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0 

0.25 

- 

0.49 

I  2143 

# 

2148 

0.50 

- 

0.74 

.  3866 

716 

3363 

0.75 

- 

0.99 

.  1002 

1718 

1.00 

- 

1.24 

573 

143 

716 

1.25 

- 

1.49 

286 

429 

715 

1.50 

— 

1.74 

0 

1.75 

— 

1.99 

0 

2.00 

— 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

# 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  7018 

1575 

572 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.71 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.48 

ANGLE 

CLASS  X  =  9. 

2 

STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WA1FR  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 

3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 

0. 

0.24 

573 

573 

0.25  - 

0.49 

1575 

_ 

1575 

0.50  - 

0 . 74 

3008 

m 

3008 

0.75  - 

0.99 

1575 

716 

2291 

1.00  - 

1.24 

716 

716 

1.25  - 

1.49 

286 

143 

429 

1.50  - 

1.74 

143 

143 

1.75  - 

1.99 

# 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

0 

6 

6 

6 

673i 

1718 

286 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.66  LARGEST  HS(FT)  =  1.61  ANGLE  CLASS  X  =  8.7 

STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  135.0 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET!  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

573 

573 

0.25 

- 

0.49 

.  1289 

1289 

0.50 

- 

0.74 

.  3003 

3008 

0.75 

- 

0.99 

.  1239 

859 

2143 

1.00 

- 

1.24 

. 

2005 

2005 

1.25 

- 

1.49 

143 

573 

716 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  6159 

3007 

573 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.77 

LARGEST 

HS! FT )  =  1 

.46 

ANGLE 

CLASS  X  =  9 

.7 

STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

1002 

0.50 

- 

0.74 

4297 

0 . 75 

- 

0 . 99 

1002 

1.00 

- 

1.24 

236 

143 

1.25 

- 

1.49 

143 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6587 

286 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.64 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.44 

ANGLE 

CLASS  V.  -  6 

.9 

TOTAL 


0 

1002 

4297 

1002 

429 

143 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

143 

143 

0.25 

- 

0.49 

1575 

1575 

0.50 

- 

0.74 

1002 

1002 

0.75 

- 

0.99 

286 

286 

1.00 

- 

1.24 

143 

143 

1.25 

- 

1.49 

143 

143 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

— 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2 . 25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3149 

143 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.53 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.26 

ANGLE 

CLASS  V.  =  3. 

3 

STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  225.0 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

286 

0.25 

- 

0.49 

1432 

0.50 

- 

0.74 

859 

0.75 

- 

0.99 

143 

1.00 

- 

1.24 

143 

1.25 

- 

1.49 

143 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

. 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GPEATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2863 

143 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.50 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.48 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  3 

.0 

TOTAL 


286 

1432 

859 

143 

143 

143 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  OEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD ( SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2  .5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

716 

716 

0.50 

- 

0.74 

.  1575 

1575 

0.75 

- 

0 . 99 

28o 

266 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

143 

143 

1.50 

- 

1 . 74 

0 

1.  7  5 

- 

1.99 

143 

143 

2.00 

- 

2 . 24 

0 

2  .  25 

- 

2 .49 

0 

2.50 

- 

COEATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  2577 

143 

143 

6  6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0 

.67 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.95 

ANGLE 

CLASS  V.  -  2 

9 

STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  >  =  270.0 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  CCCURRENCEl X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

573 

573 

0.25  - 

0.49 

429 

479 

0.50  - 

0.74 

573 

5/3 

0.75  - 

0.99 

266 

266 

1.00  - 

1.24 

429 

429 

1.25  - 

1.49 

143 

143 

2C6 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

143 

143 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

".49 

0 

2.50  • 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1861 

572 

143 

143 

6 

6 

AVERAGE  HS(  FT  I  -  0.69  LARGEST  HS(FT)  =  1.77  ANGLE  CLASS  V.  -  2.7 


STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTHS  292.5 
WATFR  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


0 

.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

143 

143 

0.25 

- 

0.49 

429 

429 

0 . 50 

- 

0 . 74 

859 

859 

0.75 

- 

0.99 

286 

266 

1.00 

- 

1.24 

143 

143 

1.25 

- 

1.49 

573 

573 

1.50 

- 

1  .  74 

286 

143 

479 

1.75 

- 

1 . 99 

236 

266 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

1002 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  143i 

286 

429 

6 

6 

AVEPAGE  HS(FT) 

H 

O 

H 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

85 

ANGLE 

CLASS  / 

=  3 

2 

STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  315.0 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

143 

143 

0.25 

- 

0.49 

.  1432 

1432 

0.50 

- 

0  .  74 

.  1002 

1002 

0.  75 

- 

0.99 

143 

573 

716 

1.00 

- 

1.24 

226 

286 

1  .  25 

- 

1.49 

429 

429 

1 . 50 

- 

1  .  74 

286  ; 

286 

1  .  75 

- 

1 . 99 

0 

2  .00 

- 

2.24 

0 

2.75 

- 

7.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  2720 

859 

429 

286  6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0 

.75 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.66 

ANGLE 

CLASS  7.  =  4 

.3 

STATION  3  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  337.5 
WATER  OEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  OIRECTICN 


HEIGHT! FEET ) 

PEPIOD! 

SECONDS ) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0-  4 

.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

I  286 

286 

0.50 

- 

0 . 74 

859 

859 

0.75 

- 

0 . 99 

859 

e.59 

1  .00 

- 

1.24 

429 

286 

715 

1.25 

- 

1 .49 

429 

143 

5  7  2 

1.50 

- 

1 .  74 

23o 

429 

286 

1001 

1.75 

- 

1 . 99 

266 

143 

429 

2.00 

- 

2.74 

0 

2.25 

- 

t  .  9 

0 

2.50 

- 

GP EATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  1145 

1288 

iooi 

858 

429 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =1.11 

LARGEST 

HS!  FT  )  -  1 

.87 

ANGLE 

CLASS 

X  =  4. 

7 

C64 


STATION  3  SEASON 

1 

FOR  ALL 

DIRECTIONS 

WATER 

OEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  CCCUPREKCE!  X100 )  OF  HEIGHT  AMD  PERIOD  FOR 

ALL 

DIRECTIONS 

HEIGHT!  FEET  ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5-  3. 

0-  3 

5- 

4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

_ 

0.24 

300 

300 

0.25 

- 

0.49 

1991 

. 

,  9 

1991 

0.50 

- 

0.74 

3495 

3495 

0.75 

- 

0.99 

1088 

544 

1632 

1.00 

- 

1.24 

71 

1146 

57 

1274 

1.25 

- 

1.49 

315 

415 

14 

744 

1.50 

— 

1.74 

257 

85 

28  I 

370 

1.75 

- 

1.99 

42 

71 

14 

127 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

# 

# 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6  6  6 

6945 

2005 

77i 

170 

42  6 

AVE  H5(  FT  ) 

-  0.76  LARGEST  HS(FT)  = 

1.95 

TOTAL 

CASES 

698. 

0. 


STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH): 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 
PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3. 


3.5- 

3.9 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

— 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

— 

1 . 99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 


326 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.61 


0  0  326 

LARGEST  HS(FT)  =  0.65 


0  0 
ANGLE 


0 

CLASS 


V.  =  0.3 


STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  22.5 
WATER  DEPTH  :  10.00  FEET 

PERCENT  Or'  URRENCEIXIOOO  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHTt  FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

163 

0.25 

— 

0.49 

1143 

0.50 

- 

0.74 

2124 

. 

0.75 

- 

0.99 

1307 

1.00 

- 

1.24 

1470 

1.25 

- 

1.49 

653 

1307 

1.50 

— 

1.74 

653 

1.75 

- 

1.99 

163 

326  : 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

4737 

2123 

2123 

326  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.99 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.81 

ANGLE 

CLASS  X  =  9. 

3 

STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  45.0 

WATlR  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! rtET) 


PERIOD! SECONDS) 


0. 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

_ 

0.24 

25  - 

0.49 

343i 

, 

50  - 

0 . 74 

2124 

.  , 

75  - 

0.99 

616 

326 

. 

00  - 

1.24 

1470 

# 

25  - 

1.49 

490 

163 

50  - 

1.74 

653 

75  - 

1.99 

653 

00  - 

2.24 

. 

326 

25  - 

2.49 

50  - 

GREATER 

TOTAL 

6  6 

0 

6 

6371 

2286 

816 

979  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  :  0.87 

LARGEST 

HS(FT)  =  2 

.04 

ANGLE 

CLASS  /.  =  10 

.5 

TOTAL 


0 

0 

326 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


163 

1143 

2124 

1307 

1470 

1960 

653 

489 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

3431 

2124 

1142 

1470 

653 

653 

653 

326 

0 

0 


STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  67.5 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 

PERIOD! SECONDS ) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

326 

326 

0.25 

- 

0.49 

359h 

3594 

0.50 

- 

0.74 

4034 

4  02-4 

0.75 

- 

0.99 

1470 

490 

19,0 

1.00 

- 

1.24 

1470 

1470 

1.25 

- 

1  .‘*9 

653 

326 

979 

1.50 

- 

1  .  74 

0 

1  ■  75 

- 

1 . 99 

326  : 

326 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6  0 

9474 

2613 

326 

326  6 

0 

AVEPAGE  HS(FT)  :  0 . 71 

LAPGEST  HSIFT)  =  1 

.87 

ANGLE 

CLASS  X  =  12. 

7 

STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

PERCEN r^OCCURRENCE?X100 ol  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PER I ODt  SECONDS ) 


V  .  V  V 

0.4 

‘0.9 

'1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

-  0,24 

163 

-  0.49 

2450 

-0.74 

2614 

. 

-  0.99 

900 

490 

-  1.24 

• 

653 

2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


1.49 
1.79 

1 . 99 
2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.61 


HEIGHT*  FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 

1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


AVERAGE  HS(FT)  =0.76 


6  6207 

1143 

6 

6 

6 

6 

HS(FT)  =  1 

.13 

ANGLE 

CLASS  V. 

=  7.4 

ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112 

.5 

OF  HEIGHT 

PERIOD! 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

SECONDS) 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4. 

0-  4.5 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

326 

.  2777 

.  3267 

.  1470 

653 

1307 

326 

326 

980 

163 

6  7840 

2286 

1469 

6 

6 

6 

HS(FT)  =  1 

.51 

ANGLE 

CLASS  V. 

=  11.6 

STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  135.0 
PERCENTEOCCURRENCE?X100oI  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 

1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


.w- 

2.4 

c .  ^ 

2.9 

J.W 

3.4 

^  V  -T 

3.9 

'4.4 

LONGER 

326 

. 

2777 

. 

. 

4738 

, 

. 

1143 

2287 

. 

1307 

163 

. 

• 

2941 

326 

616 

816 

163 

• 

490 

8984 

3594 

3430 

1632 

653 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.95  LARGEST  HS(FT)  =2.11  ANGLE  CLASS  X 


STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  157.5 
PEPCENTEOCCURRENCE?X100oi  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

0.24 

0.25  - 

0.49 

0.50  - 

0 . 74 

0.75- 

0 , 99 

1.00  - 

1.24 

1.25  - 

1 .49 

1.50- 

1  .  74 

1.75- 

1.59 

2.00- 

c.24 

2.2  5  - 

2.49 

2.50  - 

GPEATER 

PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


DTAL  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.64 


5- 

2.0-  2.5-  3.0- 

3.5- 

1.9 

2.4  2.9  3.4 

3.9 

490 

3594 

5392 

3104 

163  326 

163  163 

163 

6 

12743  489  326 

6 

HS(FT)  =  1.65  ANGLE 

CLASS 

4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


C67 


STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  180.0 
WATER  DEPTH  =  10. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1C00)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

PEPIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2.5-  3.0- 

3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9  3.4 

3.9  4.4  LONGER 

r? 

0. 

0.24 

163 

163 

•V 

0.25 

- 

0.49 

11^3 

1143 

„  * 

0.50 

- 

0.74 

1797 

1707 

0.75 

- 

0 . 99 

490 

440 

1.00 

- 

1.24 

32o 

32o 

1.25 

- 

1.49 

326 

326 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

•»— ' 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

-nl 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

3919  326  6 

6  6  6 

j 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.63 

LARGEST 

HS(FT)  =1.38  ANGLE 

CLASS  X  =  4.2 

J 

STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0 . 75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 

AVERAGE  HS(FT)  -  0.47 


2.0- 

2.4 

163 

1633 

163 

490 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


163 


3.5-  4. 

3.9 


0-  4.5- 

4.4  LONGER 


2449  163 

LARGEST  HS(FT)  =1.19 


TOTAL 


163 

1633 

lc.3 

490 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


ANGLE  CLASS  X 


2.6 


STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  225.0 
WATFP  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1C00  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0  . 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.  /s 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1  .  75 

- 

1  .  99 

2.00 

- 

2.24 

2  .Zb 

- 

2  .**9 

2.50 

- 

GREATER 

PEPIOD! SCCONQS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

163 
990 
653 
163 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


1469 


TOTAL 


163 

400 

653 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


0.48  LAPGEST  HS( FT ) 


0.86 


ANGLE  CLASS  X  =  1.5 


STATION  3  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  247.5 
WATfR  DEPTH  -  10.00  FEET 

PEFCENT  OCCURRENCE! X1C00 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

0.0- 

0.5-  1.0- 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0 

0.4 

0.9  1.4 

1.9  2.4  2.9  3 

0. 

0.24 

326 

0  25  - 

0 .49 

326 

0.50  - 

0  .  74 

326 

0.75  - 

0 . 99 

326 

1.0"  - 

1.24 

163 

1.25  - 

1.49 

1.50- 

1  .  74 

1  .  76  - 

.  .  99 

2.00- 

2 .24 

2.25  - 

2 . 49 

2.50  - 

GREATER 

3.5- 

3.9 


.0- 

4.4 


4 . 5- 
LONGER 


TOTAL 
AVERAGE 


MS!  FT  1 


0  0 
=  0.50 


1304 


163 


TOTAL 


326 
326 
326 
326 
lb  3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


LARGEST  HS( FT  )  -  1.11 


ANGLE  CLASS  X 


1.5 


Ch 


"i 


STATION  3  SEASON  2  ANGIE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  270.0 
WATER  OEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE*  X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT*  FEET  )  PERIOD ( SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

r-i 

1 

O 

H 

5-  2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4  £.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LCNGER 

0. 

_ 

0.24 

326 

326 

0.25 

- 

0.49 

326 

326 

0 . 50 

- 

0.74 

326 

326 

0.  75 

- 

0.99 

163 

163 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1 . 50 

- 

1.74 

0 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  H4i  6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  MS*  FT  )  =:  0.44 

LARGEST 

HS(FT)  =  0.62 

ANGLE 

CLASS 

fH 

II 

X 

.1 

STATION  I  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  292.5 
WATER  OEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT* FEET)  PERIOD* SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

-  0.24 

326 

326 

0.25 

-  0.49 

493 

490 

0.50 

-0.74 

163 

163 

0 . 75 

-0.99 

0 

1.00 

-1.24 

0 

1.25 

-  1.49 

163 

163 

1.50 

-  1 .  74 

0 

1  .  75 

-1.99 

0 

2.00 

-  2.24 

0 

2.25 

-  2.49 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  979 

6 

163 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.47 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.27 

ANGLE 

CLASS 

7.  - 

1.1 

STATION  3 

SEASON  2 

ANGLE 

CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  315.0 

UATFP 

DEPTH 

=  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000 ) 

OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY 

DIRECTION 

HEIGHT*  FEET  ) 

PERIOO* SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

5-  2. 

0-  2.5- 

3.0- 

3 

5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4  2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

326  ; 

. 

326 

0 . 50 

- 

0  .  74 

490 

490 

0 . 75 

- 

0 . 99 

163  163 

326 

1.00 

- 

1 . 24 

326 

163 

469 

1.25 

- 

1.49 

163 

163 

1.50 

- 

1  .  74 

. 

163  ; 

163 

1 . 75 

- 

1 . 99 

. 

0 

2 . 00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GPEATER 

0 

IOTAL 

6 

6  6 

6 

979  439 

326 

163  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.86  LARGEST 

H5(  FT 

=  1.63 

ANGLE 

CLASS  'A  =  Z 

.0 

5TATI0N  3  SEASON 

2 

ANGLE 

CLASS 

(DEG  AZIMUTH ) = 

337.5 

WATEP 

DEPTH  =  10.00 

FEET 

PERCENT  OCCURRENCE*  X1000  ) 

OF  HEIGHT 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT* FEET) 

FERICO* SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1 

0-  1 

5-  2 

0- 

2 

5-  3.0-  3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9  3.4  3.9 

4.4 

LCNGER 

0. 

0.  C4 

163 

163 

0.25 

- 

0.49 

326 

326 

0.50 

- 

0 . 7*4 

0 

0 . 75 

- 

0  .  P9 

163 

326  :  ; 

439 

1  .  00 

- 

1  .C4 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1 . 50 

- 

1  .  7‘* 

:  :  326 

32t> 

1  .  75 

- 

1 .99 

326 

326 

2.00 

- 

Z.Z  4 

326 

326 

2 .25 

- 

2 .49 

0 

2.50 

- 

GPEATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

652 

326  6  326 

326 

326 

AVEPAGE  HS(FT)  =  1.23  LARGEST  HS(FT) 


2.10  ANGLE  CLASS  X 


2.0 


STATION  3  SEASON  2  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100)  OF  HEIGHT  ANO  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5-  3 

0-  3 

5- 

4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

_ 

0.24 

343 

343 

0.25 

- 

0.49 

2483 

248  3 

0.50 

- 

0.74 

2859 

2359 

0.75 

- 

0.99 

1225 

473 

1098 

1.00 

- 

1.24 

49 

866 

65 

980 

1.25 

- 

1.49 

261 

620 

831 

1.50 

- 

1.74 

196 

130 

386 

1.75 

- 

1 . 99 

16 

212 

49  ; 

277 

2.00 

- 

2.24 

32 

49  32 

113 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6  6 

6 

6959 

1600 

897 

374 

98  32 

AVE  HS(FT) 

=  0.77  LARGEST  HS1 FT  )  = 

2.11 

TOTAL 

CASES 

= 

612. 

C  70 


STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  0. 

W.'.TfP  OEPTH  =  lD.no  FEET 

liRCEHr  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AMD  PERIOD  B  i  DIRECTION 


HEIGHT! 'ZET  1 

0.  -  0.24 

0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 

PERIOD! SECONI 

1.5-  2.0-  2.5- 

1.9  2.4  2.9 

)S  ) 

3.0- 

3.4 

3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 

TOTAL 

0 

0.25  -  0.49 

;  729  ; 

729 

0.50  -  0.74 

0 

0.75  -  0.9V 

0 

1.C0  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1  .  75  -  1.79 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6  6  6 

6  729  6 

6 

6  6  6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.34  LARGEST  HS(FT)  -  0.41  ANGLE  CLASS  X  =  0.7 


STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (OEG  AZIMUTH >=  22.5 

UAIF»  OEPTH  =  10.00  FEET 

(  I.PCEHT  OCCURRENCE!  X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  1  PEPIOO! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4  0.7 

i  .  4 

1.7 

2.4  2 

9 

3.4 

3.9  4.4 

LGNGER 

0  . 

-0.24 

0 

0.25 

-  0.49 

364 

364 

0 . 50 

-  0.7* 

1624 

1824 

0  .  75 

-  0.99 

0 

1  .  00 

-  1.2*4 

0 

1.25 

-  1  .  *  9 

0 

1  .  50 

-  1.74 

0 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2.00 

-  2.2* 

0 

2.75 

-  2  .  *  9 

0 

2.50 

-  cheater 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

21  S3 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.54 

LAPGEST 

HS(FT)  =  0.65 

ANGLE 

CLASS  7.  -  2. 

2 

STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  45.0 

HATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

FERUNF  OCCURRENCE l XI COO  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT (FEET)  PER  100 (  SECONDS ) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5 

3.0- 

3.5-  4.0- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

9 

3.4 

3.9  4.4 

0  . 

0.24 

364 

0.25 

- 

0  .*9 

.  1459 

0.50 

- 

0  .  7  * 

364 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1  .*9 

1  .  50 

- 

1 . 74 

1 .  75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2 . 2* 

2 . 25 

- 

2 . 49 

2 . 50 

- 

C.  9  LATER 

TOTAL 

6  6 

6 

6  2167 

6 

6 

6  6 

AVERAGE  HS( FT )  =  0.33 

LAPGEST 

HSI  FT  )  =  0 

.57 

ANGLE 

CLASS  X  = 

4.5- 

LONGER 


0 

2.2 


TOTAL 


354 

1459 

364 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) -  67.5 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( XI 000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEED 


PERIOOf SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


2 . 9 


3.0- 

3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


25 

50 

5 


1  .00 
1  .  25 
1 . 50 

1  .  75 

2  .  00 


0 . 24 
0.47 
0  .  74 
0 . 99 
1.24 
1.47 
1  .  74 
1 . 79 


2.25  -  2.47 
2.50  -  (.  PEATER 
I  o  r  AL 


2107 

727 

3o4 


0  0  0  0  3202  0  0  0  0  0 


TOTAL 


AVEPAGE  HG( FT  ) 


0.50  LARGEST  HS( FT  1 


0.79  ANGLE  CLASS  X 


3.3 


STATION  3  SEASON  3  ANGIE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  90.0 

WATER  DEPTH  -  10. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HE IGHT! FEET  ) 


0. 

- 

0 . 24 

0.25 

- 

0.49 

0 . 50 

- 

0  .  74 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1  .00 

- 

1.29 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2  .  00 

- 

2  .  24 

2  .  25 

- 

2.49 

2 . 50 

- 

GREATER 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS( FT)  :  0.47 


0  0  5106  0  0  0 

LARGEST  HS(FT)  =  0.92  ANGLE  CLASS  X 


STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
UATFP  OEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1C00  )  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PEPIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0  . 

_ 

0 . 24 

0 

0.25 

- 

0.49 

:  1824 

1824 

0 . 50 

- 

0 . 74 

21«9 

2139 

0 . 75 

- 

0.99 

729 

364 

1093 

1  .  00 

- 

1.24 

364 

364 

1  .  25 

- 

1.49 

0 

1 . 50 

- 

1 . 7  4 

0 

1  .  7  5 

- 

1 . 99 

0 

2  .00 

- 

2  .  2  4 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

IOTAL 

6 

6 

6 

6  4742 

723 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HG(FT)  :  0 

.63 

LAPGEST 

HS(FT)  :  1 

.17 

ANGLE 

CLASS 

X  -  5 

.5 

STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  135.0 
UATFP  DEPTH  =  10.00  f EET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1C00 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9  2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9 

4.4 

LGNGER 

0  . 

-  0.24 

729 

729 

0.25 

-  0.99 

.  1829 

1824 

0 . 50 

-  0.74 

729 

729 

0  .  75 

-  0.99 

309 

364 

728 

1  .CO 

-  1.29 

0 

1 .25 

-  1.9  9 

0 

1 . 50 

-  1  .  79 

0 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2  .CO 

-  2.24 

0 

2.25 

-  2.99 

0 

2 . 50 

-  greater 

0 

IOTAL 

6  6 

6  6  3646 

364 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HG< FT )  :  0.48 

LAPGEST  HS( FT  )  :  0 

.86 

ANGLE 

CLASS 

X  :  4 

.0 

HEIGHT! FEET  I 


STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  157.5 
UATFP  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1CC0 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
T)  PERIOD! SECONDS ) 


2.0-  2.5- 

2.4  2.9 


4.5- 

LONGFR 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43 


LAPGEST  HS(FT)  :  0.93  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  3  1  YEAR  FOR  ALL  DIRECTIONS 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCUR PENCE l XI 00 ]  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGH  T( FEET  J 

PERIOD! SECONDS  ) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0 

1.5- 

2.0- 

2.5-  3. 

0-  3.5-  4 

0-  4.5- 

0.4  0.9  1 

4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4  3.9 

4.4  LONGER 

0. 

-  0.24 

44  2 

442 

0.25 

-  0.49 

2575 

2575 

0  .SO 

-0.74 

3Cr--t 

4 

3. .55 

0.75 

-  0.99 

1039 

491 

15  50 

1  .00 

-1.24 

43 

QT 

67  ; 

1045 

1 .25 

-  1.49 

2i<i> 

404  19 

639 

1.50 

-  1.74 

165  72 

14  ; 

255 

1  .  75 

-  1.99 

33  91 

33 

157 

2  .  00 

-  2.24 

9 

14  9 

T  O 

2 .25 

-  2.49 

. 

"o 

2.50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6  6 

7353 

1653 

672  19i 

6i  9 

AVE  MSI  FT) 

=  0.71  LARGEST 

HS(  FT  ) 

=  2.11 

TOTAL 

CASES  = 

2077 

STATION  3  I  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  270.0 
WATFP  DEPTH  =:  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( XI 000  >  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 
0 .49 
0 . 74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1 . 99 

2.24 

2 .49 

GREATER 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LON 


AVERAGE  US! FT )  =  0.53 


0  0  3176 

LARGEST  HS(FT)  =  1.8 


4-3 

48 

43 

48 

3176 

432 

96 

48 

6 

6 

ANGLE  CLASS  X 


STATION  3  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  292.5 

W.UEP  OEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X10C0 )  OF  HEIGHT  AND  PEPICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9  2.4 

2 . 9 

i .  4 

3.9  4.4 

longer 

0. 

_ 

0.24 

203 

288 

0.25 

- 

0.49 

//  0 

. 

770 

0.50 

- 

0  .  74 

72  2 

722 

0 . 75 

- 

0.99 

.  .  vO 

240 

336 

1.00 

- 

1.24 

46 

43 

96 

1  .  25 

- 

1.49 

240 

240 

1.50 

- 

1 . 74 

96 

48  : 

144 

1  .  75 

- 

1 . 99 

96 

96 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2  .  **P 

0 

2 . 50 

- 

CREATEP 

0 

IOTAL 

6  6 

6  6  1876 

236 

38* 

144  6 

6 

AVERAGE  KS<  FT )  =  0.71 

LARGEST  HS( FT  )  =  1 

.35 

a);sle 

CLASS  X  -  2 

.7 

STATION  3  1  YEAR  ANCLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  315.0 

WAT  f-  P  r  E  PTH  -  10.00  FFFT 

RERUN!  CCCUPPLNC!  i  XIOCO  )  OF  HEIGHT  AND  PEPICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PEPICD! SECONDS ) 


0. 

0- 

0.5-  1.0-  1 

.5- 

2.0- 

2.5-  3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2  .  4 

2.9  3.4 

3.9 

4.4 

LONC-ER 

0. 

_ 

U  .  24 

94 

96 

0.25 

- 

0.49 

Of  2 

97.2 

0 . 50 

- 

o.7>* 

9  1‘4 

914 

0.  75 

- 

0 . 99 

Is  4 

240  ! 

3  ‘!4 

1  .00 

- 

1  .  24 

337  P6 

4  13 

i .  rs 

- 

1  .  **9 

433 

43 

4  U 

1  .40 

- 

1  .  7  4 

192 

142 

1  .  75 

- 

1  9  9 

0 

2.00 

- 

•9  '  . 

l_  .  ...  T 

0 

2.25 

- 

2  ■  '♦  9 

0 

2.50 

- 

Gr  f  AIEP 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

211o 

577  529 

240 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT) 

=  0 

.77  LARGEST 

HS!  FT)  =  1 

.66  ANGLE 

CLASS 

X  =  3 

.5 

STATION 

3 

1  TEAP 

ANGLE 

CLASS 

(DEG  AZIMUTH)  = 

337.5 

W  \  T  rP  DEPTH 

-  10.00  FEET 

Pi  RCENT 

eccu 

PRINCE  t X1000  I 

or  HEIGHT 

AND  FTP IOO  BY  OIPECTICN 

HEIGHT* FFET  ) 

r 

EPICDf 

srcGfosi 

TOTAL 

0  . 

0- 

0.5-  1.0-  1 

.5- 

2.0- 

2.5-  3.0- 

3.5- 

4 .0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2 . 4 

2.9  3.4 

3.9 

4.4 

LUNSER 

0  . 

_ 

0 . 24 

249 

240 

0 . 25 

- 

0  .  ‘  ♦  9 

7  O  ^ 

0 . 50 

- 

0  .  74 

^  •  1 

4  9  ! 

C> 

0.  5 

- 

0 . 99 

S  .  9 

529 

5  77 

1.00 

- 

i . 

1  *  4  33  ; 

4  1 

1  .  ,  5 

- 

1  .*49 

.  2  5  ) 

144 

4  ‘2 

1  .  5  9 

- 

1  .  74 

1  *4‘4 

2*0 

144 

5 . 3 

1  .  75 

- 

1 . 99 

. 

1‘*** 

2t  3 

4  :2 

2.09 

- 

96 

4  6 

2.25 

- 

2  !  ‘4  9 

0 

2 . 59 

- 

C.PEATEP 

0 

IOTAL 

6 

6  6 

6 

1154 

721  769 

523 

432 

96 

AVERAGE  MS! FT) 

-  1 

.07  LAPGE5T 

HGI  FT  )  =  2 

.10  ANGLE 

CLASS 

X  =  3 

.7 

STATION  3  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  180.0 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE <  X1C00 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIPECTICN 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 
0.49 
0.74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


:.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.59  LARGEST  HS(FT)  =  1.44 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  3  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  202.5 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  I  PERIOD!  SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

240 

0.25 

- 

0.49 

1925 

0.50 

- 

0 . 74 

6  74 

0.75 

- 

0 . 99 

240 

1.00 

- 

1  .  24 

48 

144 

1.25 

- 

1.49 

48 

1 . 5  o 

- 

1 . 74 

1.75 

- 

1.99 

2. CO 

- 

2.24 

2.25 

- 

:  .49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3127 

192 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.47  LARGEST  HS(FT)  =  1.26 


0  0  0 
ANGLE  CLASS  X  =  3.3 


STATION  3  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  225.0 

WATER  OEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


2.49 

GREATER 


AVCPAGE  HS(FT)  =  0.48 


0  0  3464 

LARGEST  HS(FT)  =  1 


ANGLE  CLASS  X 


STATION  3  1  YEA P  ANGIE  CLASS  (OEG  AZIMUTH)  =  247.5 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEICHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET I 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


!.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

433 

433 

0.25  - 

0 .49 

1  3 

1396 

0.50  - 

0 . 74 

1299 

. 

1259 

0.75- 

0 . 99 

-33 

433 

1  .  CO  - 

1.24 

-3 

144 

192 

1.25  - 

1.-9 

48 

48 

1.5  0  - 

1  .  7- 

0 

1.75  - 

1.09 

48 

48 

2.00  - 

2 . 2- 

0 

2.75  - 

2.-9 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

1  OTA  L 

6 

6 

6 

6 

3609 

192 

48 

6 

6 

6 

AVEPAGE  HS(FT) 


0.53  LARGEST  HS(FT)  =  1.99  ANGLE  CLASS  X 


3.9 


STATION  J  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  90.0 

NAT  F  R  DEPTH  =  10. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( XIOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS ) 

TOTAL 

o 

o 

t 

o 

1 

H 

1 

O 

H 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.C- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0  . 

_ 

0.24 

144 

194 

0 . 25 

- 

0  .  49 

2455 

2^5 

0.50 

- 

0.74 

3-59 

3  9 

0.75 

- 

0.99 

1059 

674 

17  S3 

1.00 

- 

1.24 

675 

48 

o  73 

1.25 

- 

1.49 

9o 

144 

2h0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1 .  75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.75 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

7317 

1395 

192 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.65 

LARCEST 

HS(FT)  =  1 

.48 

ANGLE 

CLASS 

y.  -  a 

.9 

STATION  3  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  112.5 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE( X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PEPIOD! SECONDS  )  TOTAL 


o 

o 

o 

1 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

L0N3EP 

0. 

_ 

0.24 

433 

433 

0.25 

- 

0.49 

.  2070 

20  70 

0.50 

- 

0.74 

.  30  61 

3081 

0.75 

- 

0 . 99 

.  1299 

625 

1924 

1.00 

- 

1.24 

96 

962 

1.25 

- 

1.49 

192 

33? 

529 

1.50 

- 

1 . 74 

96 

96 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  6383 

1683 

529 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.69 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.61 

ANGLE 

CLASS  X  =  9 

.1 

STATION  3  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  135.0 

WATER  OEPTH  -  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT) FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4 

0-  4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

_ 

0.24 

770 

770 

0.25 

- 

0.49 

.  1877 

. 

1877 

0.50 

- 

0.74 

.  3418 

3413 

0.75 

- 

0.99 

96  2 

1203 

2)65 

1.00 

- 

1.24 

1h92 

48 

1540 

1.25 

- 

1.49 

43 

1203 

1351 

1 . 50 

- 

1.74 

1h4 

240 

389 

1  .  75 

- 

1.99 

290 

48 

263 

2.00 

- 

2.24 

149 

1 99 

2.25 

- 

2 .99 

0 

2.50 

- 

GREATER 

c 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  7027 

2  74  3 

1395 

430 

192  6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.82 

LARGEST 

HS(FT)  =  2 

.11 

ANGLE 

CLASS  X 

=  11.8 

STATION  3  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  157.5 

WATER  DEPTH  r  10. "0  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERICD  BY  DIRECTION 
HEIGHT!  FEET)  E'ER  ICQ!  SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4 . 4  LUNGER 

0.  -  0.24 

433 

433 

0.25  -  0.49 

.  33  7  3 

32  7  3 

0.50  -  0.74 

.  4535 

-  5 ;  5 

0.75  -  0 . 99 

.  13-6 

1  i  -6 

1.00  -  1.24 

.  4r> 

337 

4  3  3 

1.25  -  1.49 

96 

43 

1  *—  4 

1.50  -  1.74 

9fl 

1.75  -  1 . 99 

43 

‘.5 

2.00  -  2.24 

0 

2.2  5  -  2.4  9 

0 

2.60  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  972  3 

433 

192 

6  0  6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.60 

LARGEST 

HS(FT)  r  1 

.84 

ANGLE 

CLASS  X  -  10.4 

0. 


STATION  3  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  = 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 
PERCENT  OCCURRENCE* X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! rEET  ) 


PERIOD! SECONDS  ) 


0. 

0-  0.5-  l.o-  1 

.5- 

2.0- 

2 . 5- 

3.0-  3.5- 

4.0-  4.5- 

a. 4  0.9  1.4 

1 . 9 

£.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0  . 

_ 

0.24 

48 

0.25 

- 

0.49 

144 

0 . 50 

- 

0 . 74 

£4  0 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1 . 00 

- 

1.24 

48 

1 .0  5 

- 

I  .  49 

1  .50 

- 

1 . 74 

1  .  75 

- 

1 . 99 

£  .  00 

- 

2  .  £4 

£  .  £5 

- 

£  .‘.9 

£  .  80 

- 

GREATER 

TOTAL 

6  6  6 

6 

432 

48 

6 

6 

6  6 

AVEPAGE  HS(  FT 

=  0.55  LARGEST 

HSIFT1  =  1 

.18 

ANGLE  CLASS 

X  =  0.5 

STATION 

3  1  lEAP 

ANGLE  CLASS 

(DEG 

AZIMUTH)  = 

22.5 

UAH  »  nr 

PTH  =  10.00  FEET 

r'Lr  lEN  r 

CLC.URPLI.CU  X1000  ) 

OF 

HEIGHT 

AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  ) 

PERIOD! SECONDS) 

0  . 

0-  0.5-  1.0-  1 

.  5- 

£  .  0- 

2.5- 

3.0-  3.5- 

4.0-  4.5- 

6.4  0.9  1.4 

1 . 9 

£  .4 

2.9 

3.4 

5.9 

4.4  LONGER 

0  . 

_ 

0.C4 

48 

0  .  £5 

- 

0 

1155 

0  .  r- 1 

- 

0 . 7h 

T-.  5 

0  .  75 

- 

0 . 

4b£ 

48 

1  .  C  0 

- 

i  .  :<♦ 

1877 

1  .  7  5 

- 

1  .^4 

7  C  C 

577 

1  .  50 

- 

1 .  /  * 

770 

1  .  75 

- 

i .  9? 

192 

96 

£.00 

- 

c  .  C  ♦ 

£.75 

- 

i  .  “  9 

£  .  50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6  6c 

6 

4090 

2647 

1539 

96 

6  6 

A 

E  PAGE  H 5 ( FT) 

=  0.9fl  LARGEST 

HS(FT)  -  1 

.81 

ANGLE  CLASS 

X  =  8.4 

STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  45.0 

W.‘  If  P  DEPTH  =  10.00  FEET 

;:-'Cen;  occurrence i  yiooo  »  or  height  and  pepiod  by  direction 


HEIGHT! FfET  I 


FERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3. 

0- 

3.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

£  .4 

2 . 9 

3.4 

3.9 

0  . 

-0.24 

144 

0 . 25 

-  0.*9 

2*55 

. 

0.50 

-0.7* 

2*57 

0.75 

-0.57 

1011 

674 

1  .00 

-1.2* 

1523 

1  .  £  5 

-  1  .  *9 

*33 

48i 

1.50 

-1.74 

. 

337 

1  .  75 

-1.9? 

. 

192 

£  .00 

-2.24 

96 

2  .  £5 

-  2.  *9 

£  .  50 

-  GREATER 

TOTAL  0  0 

6 

6 

6017 

2695 

818 

283 

AVEPAGE  HS(FT)  -  0.82 

LARGEST 

HS(FT)  =  2 

.04 

Ah 

GEE 

CLASS 

4.0- 

4.4 


4.5- 

LCN’GEP 


TOTAL 


48 

144 

£40 

0 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


48 
1155 
14E5 
10)0 
18V  7 
15  59 
770 
£88 
0 
0 
0 


TOTAL 


144 
2*55 
£40  7 
lb£5 
1 E  V  0 
41* 
337 
1*£ 
4  b 
0 
0 


static  3  1  YEAR  AfJGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >  =  67.5 

Hills  DEPTH  -  10.00  FEET 

(  lRC EN  i  OCCUPREt.CLl  X1COO  )  OF  HEICHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I  PERIOD! SECONDS  1  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

c.o- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.  5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

C.4 

2.9 

3.4 

3.9  *4 . 4 

lU.NGER 

0  . 

-0.24 

144 

144 

o .  r  5 

-  0.*9 

2  r*  1  4 

?:  i  '♦ 

0  .  ‘>0 

-  0  .  7* 

3  Col 

:  :  >  1 

0 .  /r> 

-0.99 

43i 

r-.  3 

1 .  on 

-  1.2* 

. 

1  *  *  * 

il'5  1 

1 .  ;s 

-  1.** 

£40 

240 

4  CO 

1  .‘-n 

-  1  .  7* 

c 

1 .  ;s 

-  1  .  *  9 

96  ! 

■”  ’  1 

«.'  .  c  0 

-  2  . ..  * 

0 

c .  r  s 

-  r .  *  9 

0 

2 .  s  0 

-  1  ’-LATER 

0 

TOTAL  0  0 

6  6 

7653 

2165 

240 

96  6 

6 

AVERAGE  H3( FT )  =  0 . 71 

LARGEST  H5<  FT  )  =  1 

.87 

ANGLE 

curs  X  =  10. 

2 

FOR  ALL  DIRECTIONS 


STATION  3  SEASON  1 
PERCENT  OCCURRENCE (X100 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT1 FEET ) 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 


50 

75 

00 

25 

50 


TOTAL 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5- 


.0- 

2.5- 

3.0-  3.5-  4.0- 

2.4 

2.9 

3.4  3.9  4.4 

669 
2352 
333  7 

912 

547 

20 

1156 

12i  :  : 

141 

324  60 

101  20  20 

60  20  60 

7340 

1844 

606  100  80 

AVE  HS(FT)  =  0.69  LARGEST  HS( FT )  =  1.90  TOTAL  CASES 


4.5- 

LCNC 


ER 


TOTAL 


669 

2352 

3357 

1459 

1297 

525 

141 

140 

0 

0 

0 


493. 


STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  270.0 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

Ft PL  ENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  1 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

608 

608 

0.25 

0.49 

608 

608 

0.50 

- 

0. 74 

608 

608 

0  .  75 

- 

0 . 99 

202 

202 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1 . 50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

202 

202 

2.00 

- 

2.24 

0 

2 . 25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1824 

202 

202 

6 

6 

6 

AVERAGt  HS(FT)  =  0 

.54 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.82 

ANGLE 

CLASS 

X  =  2 

.2 

STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  l DEG  AZIMUTH  )=  315.0 
WATER  OEPTH  -  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 
HEIGHT!  FEET  I  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

202 

202 

0.25 

- 

0.49 

1419 

1419 

0.50 

- 

0. 74 

1217 

1217 

0 . 75 

- 

0.99 

202 

202 

1.00 

- 

1.24 

608 

202 

610 

1.25 

- 

1.49 

611 

202  : 

1013 

1 . 50 

- 

1.74 

202 

202 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.2  5 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3040 

6C6 

1013 

404  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.78 

LAPGEST 

HS(FT)  =  1 

.64 

ANGLE 

CLASS  X  =  5 

.1 

STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  337.5 
WATFP  OEPTH  r  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HE IGHT! FEET  I  PERIOD! SECONDS >  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


0. 

-  0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

608 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

608 

0.25 

-  0.49 

603 

608 

0 . 50 

-0.74 

608 

608 

0 . 75 

-0.99 

608 

608 

1  .00 

-  1.24 

1014 

1014 

1.25 

-  1.49 

6  03 

405 

1013 

1  .  50 

-  1,7.. 

202 

202 

404 

1  .  75 

-1.59 

202 

603 

810 

2  .  00 

-  2  .  2  '♦ 

0 

2 .25 

-  2.49 

0 

2 . 50 

-  GREATER 

810 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1824 

608 

1824 

607 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  1.05  LAPGEST  HS(FT)  r  190  ANGLE  CLASS  X  -  5.7 


STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  160.0 
MATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 

00-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


1.74 

1.99 

2.24 

2.49 

GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.56  LARGEST  HS(FT)  =1.19  ANGLE  CLASS  X 


STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  202.5 
MATER  DEPTH  =10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1C00 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD ! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS( FT ) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.20  ANGLE  CLASS  X  =  2.8 


STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  225.0 
Water  depth  =  10. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 
1.49 
1.74 
1 . 99 

2 . 24 
2  ,«9 

GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.40  LARGEST  HS(FT)  =  0.58  ANGLE  CLASS  X  = 


HEIGHT! FEET ) 

0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0 . 74 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1  .  75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

L  .  tS 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  247.5 
WATFP  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
T)  PERIOD! SECONDS  ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


1.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


608 

1419 

608 

405 

202  202 


0  3242  202 


AVEPAGE  HS(FT) 


0.49  LARGEST  HS< FT  )  =  1.06  ANGLE  CLASS  X 


3.4 


STATION  J  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

t.'A T F R  DEPTH  =  10.00  FEET 

PlRCENT  OCCURRENCE!  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

202 

202 

0.25 

- 

0.49 

26 

. 

2636 

0.50 

- 

0 . 74 

5t  32 

5832 

0.75 

- 

0.99 

1622 

1217 

2839 

1  .  00 

- 

1.24 

1014 

1014 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1  .  74 

0 

1  .  75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

rOTAL 

6  6 

6 

6 

10342 

223i 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.65 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.22 

ANGLE 

CLASS 

X  =  12 

.6 

STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
U'ATFP  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURPLNCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEICHT(FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0 . 0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0 . 9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

-0.24 

60S 

608 

0 . 25 

-  0.49 

.  2028 

. 

2028 

0.50 

-  0  .  74 

.  3s4S 

3448 

0.75 

-  0 . 90 

.  1014 

608 

1622 

1.00 

-1.24 

811 

811 

1.25 

-  1  .  *  9 

0 

1  .50 

-1.74 

0 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2  .  00 

“  c  .  2  *4 

0 

2.25 

-  2  .  *♦  9 

0 

2 . 50 

-  (.PLATER 

0 

TOTAL  0 

6 

6 

6  7098 

1419 

6 

6  6 

6 

AVEPAGE  HS( FT )  :  0 

.61 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.14 

ANGLE 

CLASS  7  - 

8.5 

STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  135.0 
W.)  rf  P  depth  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PEPIODI SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

-0.24 

1622 

1622 

0.25 

-  0.^9 

1*22 

. 

1622 

0.50 

-0.74 

3653 

3353 

0  .  75 

-  0.99 

603 

eii 

1419 

1  .  00 

-  1.24 

1325 

1825 

1.25 

-  1.49 

608 

603 

1.50 

-1.74 

202 

202 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2 . 00 

-  2.24 

0 

2 . 25 

-  2.49 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7705 

2636 

810 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.68 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.71 

ANGLE 

CLASS  7  -  11 

.2 

STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )-  157.5 
WATFP  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0  . 

-  0.24 

202 

202 

0 . 25 

-  0.49 

26  3  9 

2639 

0 . 50 

-  0  .  74 

3 61 

3651 

0  .  75 

-  0.99 

4  U  5 

405 

1  .  00 

-1.24 

202 

202 

1.25 

-  1.49 

0 

1 . 50 

-  1.74 

202 

202 

1  .  75 

-  1.99 

2C2 

202 

2.00 

-  2.24 

0 

2 . 2  5 

-  2.49 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

IOTAL 

6  6 

6  6 

7097 

202 

404 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.58 

LARGEST  HS(FT)  =  1 

.84 

ANGLE 

CLASS  7-7. 

7 

STATION  3  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  0. 
WATER  DEPTH  =  10. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10O0  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.4 

0.5-  1.0-  1 

0.9  1.4 

5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9 

4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 

0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

0.50  -  0.74 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  CREATER 
TOTAL 

6 

6  6 

202  .  . 

!  405  ;  ;  ; 

6  607  6  6  6 

6  6 

202 

0 

405 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.46  LARGEST 

HS(FT)  =0.72  ANGLE  CLASS 

X  =  0.6 

STATION  3  SEASON  4 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 
PERCENT  OCCURRENCE! X1C00 I 

ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  22.5 

OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.4 

0.5-  1.0-  1 

0.9  1.4 

5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9 

4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 

0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

0.50  -  0.74 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  CREATER 
TOTAL 

6 

6  6 

;  1622  ;  ; 

.  2C2<3 

60S 

.  2636 

60S  202 

405 

202 

6  4258  3244  809  6 

6  6 

0 

1622 
2028 
608 
2  o  3  !> 
810 
405 
202 
0 
0 
0 

AVERAGE  MS! FT)  =  0 

.90  LARGEST 

HS(FT)  =  1.81  ANGLE  CLASS 

X  =  8.3 

STATION  3  SEASON  4 

WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 
PERCENT  OCCURRENCE! X1C00  ) 

ANGIE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) :  45.0 

CF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  1 

PERIOD! SECONDS ) 

TOTAL 

0.0- 

0.4 

0.5-  1.0-  1 

0.9  1.4 

5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9 

4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 

0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

0.50  -  0.74 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2. “9 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 

6 

6  6 

202  .  . 

.  22  31 

.  30  *2 

.  1217  1217 

1419 

603  608 

6  6692  3244  608  6 

6  6 

292 

2231 

3042 

2434 

1^19 

121b 

0 

0 

0 

0 

C 

AVERAGE  HSf FT  )  -  0 

.77  LARGEST 

HSIFT)  =  1.45  ANGLE  CLASS 

X  =  10.5 

STATION  3  SEASON 

4 

ANGLE  CLASS  (DEG  AZIT1UTH)  = 

67.5 

l.'ATFP 

DC  PTH  =  in. 00 

FEFT 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000  ) 

OF  HEICHT 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! 

SECONDS  ) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1 

0-  1 

5-  2.0- 

2.5-  3.0-  3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9  3.4  3.9 

4.4  LONGER 

0  . 

_ 

0.24 

202 

202 

0 . 25 

- 

0.49 

.  IRIS 

1  ers 

0 . 50 

- 

0 . 74 

.  52  7  3 

52  7  5 

0  .  75 

- 

0 . 99 

.  2028 

81  i  ; 

£6  3? 

1  .00 

- 

1  .  24 

24  34 

t'H  5  ♦ 

1 .25 

- 

1.49 

202  405 

607 

1.50 

- 

1 . 74 

0 

1  .  75 

- 

1 .99 

0 

2  .  00 

- 

2.24 

0 

2.2  5 

- 

2  .  4R 

0 

2 . 50 

- 

CREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  9328 

344  7  405  6 

6  6 

mvEPAGE  HG(FT)  =  0.74  LAPGFST  HSIFTt  =  1.43  ANGLE  CLASS  /  =  13.0 


STATION  3  SEASON  3 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 
PERCENT  OCCURRENCE ( X100  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

GREATER 

.0- 

0.4 


TOTAL 

AVE  HS(FT) 


0 

0.50 


.5- 

0.9 


FOR  ALL  DIRECTIONS 

FOR  ALL  DIRECTIONS 

PERIOD! SECONDS) 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


LARGEST  HS(FT)  = 


.0-  2 
2.4 

5-  3 
2.9 

0-  3.5- 

3.4  3.9 

4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 

620 

4671 

3264 

729 

36 

291 

1C2 

36 

36  ; 

9304 

545 

36  6 

6  6 

1.62 

TOTAL 

CASES  = 

274. 

TOTAL 


620 

4671 

3320 

1020 

132 

36 


I 


\ 

1 


i 


I 


OOOOCN 


pr'.”*. .A. 


STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  270.0 
WATEP  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURPLNCEl X1C00  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  > 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


0. 

0.24 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 

1.0-  1 
1.4 

5- 

1.9 

2 . 0- 
2.4 

729 

2.5- 

2.9 

3.0- 

3.4 

3.5- 

3.9 

4.0-  4 

4.4 

.5- 

LONGER 

729 

0.25 

- 

0.49 

5109 

5109 

0.50 

- 

0.74 

5339 

5839 

0.75 

- 

0.99 

1624 

1094 

2916 

1  .00 

- 

1.24 

364 

364 

1.25 

- 

1.49 

# 

0 

1 . 50 

- 

1 . 74 

0 

1 .  75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

1 35  0  i 

1458 

6 

6 

6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  -  0.56 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.08 

ANGLE 

CLASS 

X  =  15. 

0 

STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  292.5 
WATER  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  1X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0  . 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

!  1824 

1824 

0 . 50 

- 

0 . 74 

.  1459 

1459 

0  .  75 

- 

0.99 

3o4 

1094 

1458 

1  .  00 

- 

1.24 

364 

3o4 

1.25 

- 

1 .49 

. 

0 

1  .  50 

- 

1 . 74 

, 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.2  5 

- 

2.49 

0 

2 .50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

0 

6  3647 

1458 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.62 

LARGEST 

HS(FT)  -  1 

.00 

ANGLE 

CLASS  X  -  5. 

1 

STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  315.0 
WATFP  DEPTH  =  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LCNGER 

/ 

0  . 

'..24 

0 

0.25 

- 

0.49 

364  : 

364 

0.50 

- 

0 . 74 

1094 

1094 

0 . 75 

- 

0 . 99 

0 

1.00 

- 

1.2  4 

0 

5 

1  .  25 

- 

1 .49 

364 

364 

1 . 50 

- 

1  .  74 

0 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

C  .  00 

- 

2  .  24 

0 

2  .  25 

- 

2 . 49 

0 

2.50 

- 

cheater 

0 

-* 

TOTAL 

6 

d 

o 

o 

1458  0 

364 

d  d 

o 

AVERAGE  HS( FT  1  =  0 

.65 

LARGEST 

HS(FT)  =  1.34 

ANGLE 

CLASS  X  =  1 

.8 

y 

STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  337.5 
WATER  DEPTH  -  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  . 

0.25 
0.50 
0 . 75 


-0.24 

-  0.49 

-  0.74 

-  0.99 

-  1.24 

-  1.49 

-  1.74 
-1.99 
-2.24 

-  2.49 
GREATER 


TOTAL 


364 

3t>4 

364 


364 


1092  364 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(FT)  =  0.72 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  - 


TOTAL 


364 

364 

728 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


1.5 


C74 


*V 

•v 


STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  180.0 
UATFP  DEPTH  =  10.00  FEET 

PEf-TENT  OCCURRENCE! X1C00 >  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECOND 

S  ) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

1 

o 

J 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2 

9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0  . 

-  0.24 

354 

384 

0.25 

-  0.49 

5204 

6204 

0 . 50 

-  0.74 

5-4  74 

54  74 

0  .  75 

-  0.94 

729 

729 

1  .CO 

-  1.24 

0 

1 .25 

-  1.49 

0 

1  .  50 

-  1.74 

. 

0 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2  .  00 

-  2 .  Z‘+ 

. 

0 

2 . 25 

-  2.4  9 

0 

2 . 50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

1277i 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS( FT  1  :  0.49 

LAPGEST 

HS(FT)  :  0.88 

ANGLE 

CLASS  X  =  12 

.8 

STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  225.0 
UATFP  DCPTH  :  10.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  I X10GU  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HE IGHT ( FEET  )  PER IOO ( SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2 . 5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

3''4 

364 

0 . 25 

- 

0.49 

80  2  9 

C029 

0 . 50 

- 

0 . 74 

6014 

4C14 

0  .  75 

- 

0.99 

164 

364 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1  .  74 

364 

364 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

<3.24 

0 

2 . 25 

- 

2  .  •*  9 

0 

2 . 50 

- 

r.-R  EATER 

0 

TOTAL  0  0 

6 

6 

12771 

3fc4 

6 

6  6 

6 

AVEPAGE  H5( FT  1  :  0.50 

LARGEST 

HSIFT1  :  1 

.62 

ANGLE 

CLASS  X  =  13. 

l 

STATION  3  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  247.5 
UWFO  DEPTH  :  10.00  FEFT 

I  1  ELEN  I  OCCURRENCE l X1C  CO  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS ) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4 

1 . 9 

2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

0  . 

0 . 24 

1459  ..... 

1459 

0.25  - 

0  .  ‘*9 

56  76  .... 

56  74 

0  .  r>0  - 

0  .  74 

40  16 

6  014 

0  .  75  - 

0 . 99 

109*  ..... 

10-6 

1  .CO  - 

1 .24 

366  .... 

36  4 

1.75  - 

1  .‘*9 

0 

1.4Q  - 

I  .  74 

0 

1  .  75  - 

1  -4  * 

.  .  .  . 

0 

7  .CO  - 

?.  .  2  *4 

0 

2.7  5  - 

2  .  4 

0 

2.60  - 

c-rlatfp 

0 

10  T  A  L 

6  6  6 

6 

12041  366  6  6  6  6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.47  LARGEST  H5( FT )  =  1.09  ANGLE  CLASS  X  =  12.4 


071 


STATION  4  ' 

i».l[P  DEPTH  - 


2PCLNI  OCCUR 


'.‘.'•ON  1 

'..TO  FEET 

e.nl.j  :< i o  i o  ; 


HEIGHT! FEET 


ANGLE  CLASS  (DEG  A7T"S  ,n-  0. 

OF  >'r’-  Mfi;j  PEPICO  BY  DIRECTION 
PEP  X CD  T SECONDS ) 


0.5- 


G  .9 


.  0- 
1.4 


.  5  - 
l  .  9 


: .  c- 


:  .4 


3.0- 


i.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 


..4 


4.5- 

LCNSER 


0  . 

0.24 

0.25- 

0  .<*9 

0.50  - 

0.74 

0  .  /5  - 

0  .  49 

1.00  - 

1  .  2  . 

1.25  - 

1 .49 

1.50  - 

1  .  74 

1  .  25  - 

1 . 59 

2.0  0  - 

2.24 

2.25  - 

C  .  9 

2.. 50  - 

'  R|  AT  FR 

143 
14  3 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0 


145 


143 


0 


=  0.71 


LAPSE  ST  MSI  FT )  -  1.15 


ANGLE  CLASS 


0.4 


STATION  4  S' AGON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  CO . 5 
HA  !  f  W  DEPTH  -  .  CO  EFET 

i  i.PcL.NT  OCCURRENCE!  XICCO i  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.4 


0 . 9 


.  0- 
1.4 


.5- 
1 . 9 


: .  0- 


3.9- 


.  0-  4.5- 

4  .  4  LONGER 


0  . 

-  0.24 

0.25 

-  0  .  •*  9 

0  .  -'0 

-  o .  ;*♦ 

0  .  /  5 

-  0.99 

1.00 

-  1.24 

1.25 

-  1.49 

1 .50 

-  1  .  74 

1  .  7  b 

-  1.99 

2 .  ro 

-  2.2* 

2.25 

-  2.49 

3  0  -  GREATER 
TOTAL 


09  0  5 


5  7  3 
15  75 
hC  > 


3  C66 


A'C  PAGE  US! FT  !  =  0.35 


LAPSE  ST  HS( FT ) 


3000 

1.44 


572 


ANGLE  CLASS  X  = 


C 

10.0 


STATION  4  GCASON  1  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH )=  45.0 

A  *  TP  DEPTH  -  T.l'i  I  EFT 

rERClNt  CLCL’PR! X1070  i  CF  HEIGHT  AND  FE.PTSO  BT  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET  ) 


.0- 

0.4 


0.9 


1.0- 

1.4 


1 . 9 


PEP  100!  ! 
T.O-  ; 


0  . 

-  0.24 

0.25 

-  0.^9 

0.40 

-  0  .  74 

0  .  75 

-  0.99 

1  .00 

-  1.2* 

1.25 

-  1.44 

1  .  5  0 

-  1  .  74 

1  .  75 

-  1.4  9 

2.00 

2.75 

-  2.2  ♦ 

-  2.**  9 

.  5  o 

-  C-PcATFP 

7  .  4 

!  .3 


.egg 

r, . 

.9 


T  S  ) 


3.0- 

3.4 


.5-  4 

3.9 


4.5- 

LONGEP 


7  3 

7  3 


!  0  r  A  L 
AVEPA 


0 


IE  HSIET)  =  0.71 


0 

LARGE' 


701T 


143 

2  00  5 
1 1 J  2 


2  a4 
5  73 
716 


T  IIS!  FT  I 


3150 
1 . 33 


15  75 
ANGLE 


0 

:iags 


0 

=  11.7 


67.5 


STATION  4  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  1  = 

W  1  IF  '■>  DFTTH  -  '■  .  pc  FEET 

!:W,.fcNI  CCCL'KR  EJ.7.L  I  >1001  )  CF  HEIGHT  AND  PfPICO  EY  DIRECTION 


nr  ir.H 

T 1  F  r  r  T  1 

p 

L  R I CD l 

SFCCNCS  ) 

0.0-  0.5- 

1.0  1 

5- 

2 . 0- 

2.5-  3.0- 

3.5- 

0.4  0.9 

1 .4 

1  .  9 

2  -  4 

2.9  5.4 

3.9 

0  . 

-  n . 

?  4 

1-3 

0 . 2  5 

0  . 

<♦  9 

' '  .  ■’  . 

0  .  ‘>0 

-  0 

/ '  »  , 

i  -  -■ 

0  .  75 

-  0  . 

v9 

1  1  .6 

12  A  9  ! 

1.90 

*  1 . 

2  *4 

i.-j  ) 

1.5 

-  1 . 

9  . 

14  3 

1  .  49 

-  1. 

74 

1.75 

-  1 . 

-j  9 

7 .  r  o 

2 !  4  n 

r  t- 

i,  > 

:  A  T  r  P  !  ! 

TO 

r  al/ 

0  0 

6 

6 

615  1 

2143  14  5 

6 

AVFPAGF.  HG(  FT  1  =  0.68 

LAPf.-ST 

H5(  F 

T)  =  1 

.29  AM  »LE 

CLA55 

.  0- 
4  .  4 


4.9- 

LCNGER 


c 


TOTAL 


0 

145 

l4i 

0 

1‘*  5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


TOTAL 


0 

20  9  3 
15/5 
3 1 c*  1 


’  7 


TOTAL 


143 

3724 

e;:i 
ir->  4 
1  :>  7  5 
71* 
0 
0 
0 
0 
0 


TOTAL 


143 


l 

2‘*  *5 
•c  V  3 
1^3 
0 
0 
0 
0 
0 


PREVIOUS  PAGE 
IS  BLANK 


C.V) 


STATION  4  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  !  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  1X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LCNGER 

0  . 

_ 

0.24 

286 

236 

0.25 

- 

0.49 

2143 

2168 

0.50 

- 

0.74 

1719 

573 

143 

2435 

0.75 

- 

0 . 99 

206 

1575 

429 

2290 

1  .  00 

- 

1 . 24 

143 

716 

286 

11h5 

1.25 

- 

1.49 

266 

286 

5  72 

1.50 

- 

1 .  74 

286 

206 

1 .  75 

_ 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2 . 25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6  6 

4439 

229i 

1574 

858 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  -  0.75 

LARGEST  HS( FT )  =  1 

.61 

ANGLE 

CLASS 

9.2 

STATION  4  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1COO  i  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

1146 

1146 

0.25 

- 

0 .49 

1002 

1002 

0.50 

- 

0 . 74 

2655 

143 

2578 

0  .  75 

- 

0 . 99 

2168 

286 

143  ; 

2577 

1 . 00 

- 

1  .  2  * 

573 

206 

429 

1283 

1.25 

- 

1.49 

0 

1  .  50 

- 

1  .  74 

143  ; 

143 

1  .  75 

- 

1 . 99 

0 

2 . 00 

- 

2.24 

0 

2.2  5 

- 

2 .69 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6  6 

4583 

2864 

572 

715  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.70 

LARGEST  HS(FT)  -  1 

.  72 

ANGLE 

class  y.=  a. 

7 

STATION  4  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  135.0 
WATEP  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE t  XIOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD!  SECONDS) 

TOTAL 

o 

o 

1 

o 

1/1 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

o 

o 

o 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LCNGER 

0.  -  0.24 

859 

859 

0.25  -  0.49 

2005 

. 

2005 

0.50  -  0.74 

2/22 

2722 

0.7a  -  0.99 

716 

1432 

2168 

1.00-1.24 

14  32 

143 

1575 

1.25-1.69 

429 

429 

1 . 50  1  .  74 

0 

1.75-1.99 

, 

0 

2.00  -  2.2* 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL  0  0 

6 

6 

6302 

2864 

572 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  -  0.69 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.42 

ANGLE 

CLASS  V.  -  9. 

7 

STATION  4  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  157.5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURPEtXEt X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  . 

- 

0 . 24 

0 . 25 

- 

0.69 

0.50 

- 

0  .  76 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1  .00 

- 

1 .26 

1.25 

- 

1.69 

1 . 50 

- 

1  .  74 

1  .  75 

- 

1.9/ 

2  .00 

- 

2-26 

2.25 

- 

2 . 69 

2 . 50 

- 

ORE  A' 

TOTAL 

429 
50  7  3 
2  C  6  5 

•429  286 

■*  O  ^ 


0  0  0  0  9596  572  0  0  0  0 


-0.51  LAPGE5T  HS( FT  )  - 


TOTAL 


429 
59  7  3 


2^6  5 


715 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


con 


AVERAGE  HS( FT  ) 


1.16  ANGLE  CLASS  V.  -  10.2 


STATION  4  SEASON  1  ANCLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  160.0 
U.'.TFP  DEPTH  =  t,  .00  FFFT 

PERCENT  OCCURRENCE) X1CG0 >  OF  HEIGHT  AMD  PERIOD  BY  DIPECTICN 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2 . 0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  ‘*.4 

LCI.'GER 

0  . 

-  0.24 

14  3 

0.75 

-  O.mO 

3'*  18 

0  .  SO 

-  0 . 7h 

25  78 

0  .  /5 

-  0.4} 

**27 

1  .00 

-  i . 

286 

i .  rs 

-  1.^9 

1  .‘>0 

-  1  .  74 

1  .  i'S 

-  1 .99 

C.00 

-  i  c  * 

: .  ?  s 

-  2  ) 

? .  s  0 

-  f  -’r  A  TER 

:or*u 

6  6 

6  6 

6588 

286 

6 

6  6 

6 

AViPAGF  MS 

F  T  )  “  0.55 

LAPCEST  HS(  FT  )  -  1 

.22 

ANGLE 

CLASS  Z  =  6 

.  9 

■OTAL 


143 

*■»  n 

25  7  3 
**19 


STATTf-N  SF  AcnN  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  201.5 

;,M|P  1  •  I.’lrl  -  -..in  (EFT 

;  •  n i  .crrf  i  xiovo )  cf  height  and  period  by  direction 


HF 

I TH  r  f  F  Ft  T  ! 

PERIOD! 

SECONDS ) 

TOTAL 

0  0  0.5- 

:.n-  1.5-  2.0- 

2.5-  3.0- 

3.5-  4.0-  4.5- 

1.4  1.9  2.4 

2.9  3.4 

3.9  4.4  LONGER 

n . 

o . 

l‘*3 

143 

') 

rs  n  i 

’•  r  . 

n  '■  "> 

o . 

so  •  o.  ■* 

'  ‘  *"  s  2  9 

^  4  2  9 

n 

*  ■»  ■  0  .  .  * 

2.  6 

-  »> 

1  . 

C-J  1  . 

14  3  ; 

I- 13 

1  . 

1 .  .  ' 

0 

1  . 

•  )  -  \ . 

0 

1  . 

0 

i , 

co  - 

0 

s  -  r  .  *♦  i 

0 

i‘ . 

*.o  -  rr-EAT 

p  ! 

0 

IOJ  AL 

o  c 

0  6  3150 

143  6 

6  6  6 

AVI PACT 

HS( F  f )  0.45 

LARGEST  FIS(FT)  =  1 

.08  ANGLE 

CLASS  Z  =  3.3 

STATION  STA^N  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  225.0 

NA  IFP  I'FPIH  :  (  FF  T 

HFutll  OCCUR Pf  1  ‘  vlC-„  1  (  CF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 
"HTIFf  ET)  PERIOD!  SECCN'DS  ) 


2  5 
‘•0 


0.0-  O' 
0  .-* 


1.0 


1 . 5- 
1 . 9 


: .  o- 

:•  .4 

4-R 
2C.  5 

r '  -» 

1-*  i 


:.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.7  3.4  3.9  4.4  LONGER 


143 


0  0  0  2 EG  5  143  0  0  0 

.3  !  ARM  ST  MSI  FT)  -  1.23  ANGLE  CLASS  Z  -  3.0 


TOTAL 


429 

2025 


1**3 

l-*3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


'(A”  N  ■.  '  '  i'f'i  I  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  247.5 

■  ■  0  Hfl 

•  •  1  ...  ;  I  GT  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


r.-M(!  !  t 

FT  W  I  cn  ( 

sr conns ) 

TOTAL 

o.o  o . 

1.0-  1.5- 

r.o- 

2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

.  9  1  .  m  1.9 

c .  m 

2.9  3.4  3.9  '*.4  LC 

;gfp 

0  0  ♦ 

0 

5  r  .  i 

2  4  *:•  5 

2435 

.  • .  o  « 

1m  > 

1  *♦  3 

■  '•  >  •  .  .  * 

1  5 

1*.  3 

1  I  • 

0 

1  '■  1  .  »  * 

i43  ;  :  : 

1*3 

1  .  !  1 

0 

1  \  .4 

0 

x.  ’  1  -  ...  * 

0 

r , .  ■  5  -  ,  •«  * 

0 

:  . 1  i  -  <  ;  i  a  t  f  p 

0 

1  0  I  a  t 

6 

6  6  6 

27:  i 

145  6  6  6 

6 

=  2.9 


A  ,  E  R.’GF  HS(  F  I  I 


0 . 54 


LARGFSf  HS(  FT  )  -  1  .43 


ANGLE  CLASS  Z 


STATION  4  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  270.0 
UATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCUPPENCEf  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET  ) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  l.fa-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


:.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  . 

- 

0.24 

0 . 25 

- 

0.49 

0 . 50 

- 

0.7^ 

0 . 75 

- 

0  .  99 

1 . 00 

- 

1  .Ch 

1.25 

- 

1.49 

1 . 50 

- 

1  .  7-4 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2  .CO 

- 

2 .2* 

2 . 25 

- 

2  .  -»9 

2.5') 

“ 

CPEATFR 

TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


286 
14  32 
573 

286 


14  3 


2577  143 


0.50 


LARGEST  HS(FT)  =  1.23  ANGLE  CLASS  X  =  2.7 


STATION  4  SEASON  1  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH >  =  292.5 
NATES  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  CCCUPPENCElXlOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PEPIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  . 

-  0.2-4 

0 . 25 

-  0.-4  9 

0 . 50 

-  0  .  74 

0 . 75 

-  0.99 

1  .  00 

-  1.2-4 

1.25 

-  1  .  ‘4  9 

1  .  50 

-  1.7-4 

1  .  i  5 

-  1.99 

2. CO 

-  2.2-4 

9  -9  «. 

C  .  L  .7 

-  2.99 

2  .  LO 

-  GREATER 

TOTAL 


1146 

716 

429 

2o6 


143 

429 


572 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.71 


0  0  2577 

LARGEST  HS(FT)  r  1.35  ANGLE  CLASS  X  =  3.2 


STATION  4  SEASON  1  ANGLE  CLA5S  (DEG  AZIMUTH )  =  315.0 
NATES  DEPTH  =  6 . CO  FEET 

PLPCEN T  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


:.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  . 

- 

0 . 24 

0.25 

- 

0.49 

0 . 50 

- 

0  .  74 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1  .  2  -4 

1.25 

- 

1  .-49 

1  .  50 

- 

1  .  74 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2  .00 

- 

2  24 

2  .  25 

- 

2.-4? 

2 . 50 

- 

GPL  A 

TOTAL 


143 

2143 
1289 
L  6 
1-43 


143 

143 


0  4C09 


206 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.53  LARGEST  HS(FT)  =  1.25 


0  0 
ANGLE  CLASS  X 


=  4.3 


STATTON  4  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  337.5 
NATES  DEPTH  -  600  FFET 

(  LPLLNt  OCCURRENCE! X 1 C 0 0  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PI  PICD!  SECONDS) 


0.0- 

o 

o 

nP 

2.0- 

2 . 5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

0.4 

0.9  1.4  1.9 

2  .  *4 

2 . 9 

3.4 

3.9  -t .  4 

0. 

-  0 

.  24 

0.25 

-  0 

.‘♦9 

1432 

0  .  SO 

-  0 

.  7  ♦ 

1?  V 

0  .  7b 

-  0 

.  99 

S/3 

1  .CO 

-  1 

1008 

l  .;s 

-  1 

•  '*  ^ 

-42  ) 

.  so 

-  1 

.  /'♦ 

l .  ;s 

-  1 

•  ? 1 

2.00 

-  2 

.2* 

2 . 2  5 

-  2 

.  J 

2  .  SO 

-  (. 

■E  A TT P? 

TOTAL 

6 

6  6  6 

329* 

i4ii 

6 

6  6 

4.5- 

LCNGER 


TOTAL 


286 

1432 

573 

286 

0 

143 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1146 
716 
42  9 
429 
42  9 
0 
0 
0 
0 
0 


TOTAL 


143 
2143 
1239 
286 
2  C  6 

1h3 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1432 
1289 
573 
1 C  3  2 
h2  9 
0 
0 
0 
0 
0 


AVEPAGE  MSI F  T  I  =  0.76  LARGEST  HS(FT)  =  1.44  ANGLE  CLASS  X 


4.7 


STATION  4  SEASON  1  FOP  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  ft . 00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  XlOO 1  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0-  3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0 . 9 

1.4 

1.9 

0.4 

0 . 9 

3.4  3.9  4.4 

LCN5 

0. 

-  0.24 

415 

0.25 

-  0.h9 

36  2 

0.50 

-  0.74 

2320 

85 

14  ;  ! 

0  .  75 

-0.99 

b01 

1103 

157  14 

1  .00 

-  1.24 

42 

702 

309  100 

1.05 

-  1.49 

106 

000  57 

1 .50 

-1.74 

40 

1  .  75 

-  1.99 

... 

2.00 

-  2.24 

2 . 05 

-  2  .  *«9 

. 

2.50 

-  GPEATEP 

U  -  (iKtAltP  .......... 

TOTAL  0  0  0  0  7000  0018  700  211  0  0 


AVE  HS(FT)  =:  0.66  LARGEST  HS(FT)  -1.70  TOTAL  CASES  =  608. 


TOTAL 


415 

3604 

0419 

1275 

1173 


325 

42 


STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1 . 75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

~ 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


:.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


163 

163 


326 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.54  LARGEST  HS(FT)  -  0.62  ANGLE  CLASS  X  -  0.3 


STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  22.5 
WATFP  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEIXIOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT (FEET) 


PEP IOD( SECONDS) 


0.0- 

0.4 


.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

- 

0.24 

0 . 25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0. 74 

0. 75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1  .  74 

1  .  75 

- 

1 .99 

2  .  CO 

- 

2.24 

2 .25 

- 

2 .49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


163 
24  50 
1633 
163 


1470 

326 


653 
1633 
lc>  3 


653 


AVEPAGE  HS(FT)  =0.73 


0  0  4409  1796 

LAPGEST  HS(FT)  =  1.29 


2449 


653 


ANGLE  CLASS  X  -  9.3 


STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  DEPTH  -  b.00  rEET 

PERCENT  OCCURRENCEIXIOOO  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


TOTAL 


0 

163 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


163 

2450 

1633 

2206 

2612 

163 

0 

0 

0 

0 

0 


IGHT( FEET ) 

-  0.24 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 

1.0-  1 
1.4 

5- 

1.9 

PERIOD!  SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

2.4  2.9  3.4 

3.5-  4.0- 

3.9  4.4 

4.5- 

LONGER 

TOTAL 

0 

25  -  0.49 

4411 

4411 

50  -  0.74 

1633 

1633 

75  -  0.99 

653 

980 

163 

1796 

00  -  1.24 

816 

490 

1306 

25  -  1.49 

163 

163  : 

326 

50  -  1.74 

490 

163 

653 

75  -  1.99 

326 

326 

00  -  2.24 

0 

25  -  2.49 

0 

50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

6697 

1796 

1306 

652  6 

6 

AVEPAGE  HS( FT  )  =  0 . 74 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.77 

ANGLE 

CLA5S  X  =  10 

.5 

STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  67.5 

WATER  OEPTH  =  6.10  FEET 

PERCENT  CCCURPENCEI X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGH 

t 

FEET  ) 

PERIOD(SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4 

0 

4 

.  5- 

0.4 

0 . 9 

1.4 

1 . 9 

2.4 

2.9 

3.4 

5.9 

4 

4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

816 

816 

0 . 25 

- 

0.49 

4  901 

4901 

0 . 50 

- 

0.74 

2450 

2450 

0 . 75 

0.99 

653 

1143 

1790 

1  .00 

- 

1.24 

1470 

1470 

1.25 

- 

1.49 

653 

653 

1  .  60 

“ 

1.74 

326 

163 

489 

1  .  75 

- 

1.99 

163 

163 

2.00 

- 

2.2  4 

0 

2 .25 

- 

2.49 

0 

2 . 60 

- 

(PTATER 

0 

iOTAL  0 

6 

6 

6 

8320 

2613 

979 

326 

6 

6 

A’ 

EPAGE  MS! FT )  =  0 

.69 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.75 

ANGLE 

CLASS  X 

= 

12. 

7 

STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE l X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHTC  FEET)  PERIDOT  SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

t—i 

1 

o 

H 

5- 

2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LGNGER 

0  . 

-  0.24 

1143 

1143 

P  25 

-  0.49 

1633 

1633 

0 . 50 

-0.74 

SCO 

816 

326 

2122 

0 . /6 

-  0.99 

4-0 

326 

326 

1142 

1.00 

-  x  .  24 

980 

16  3 

1143 

1  .  25 

-  1.49 

163 

163 

1.50 

-  I  .  74 

0 

1 . 75 

-  1.99 

0 

2 . 00 

-  2.24 

0 

2 . 25 

-  2.49 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

4246 

2122 

970 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.61 

LARGEST 

HS(FT)  =  I. 

30 

ANGLE 

CLASS  X  = 

7.4 

STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH 112.5 
W»HP  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGH T(FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0 . 24 

.  490 

490 

0.25 

- 

0.49 

.  2777 

2777 

0.50 

- 

0.  74 

.  2207 

163 

2450 

0  .  75 

- 

0 . 99 

163 

196  0 

490 

2613 

1  .  00 

- 

1.24 

653 

490 

163  : 

1306 

1.25 

- 

1.49 

1143 

1145 

1  .  ‘.0 

- 

1 .  74 

016  ; 

816 

1  .  /  5 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

• 

0 

2  .  50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  5717 

2776 

2123 

979  6 

6 

AVERAGE  H5(ETI  =  0 

.80 

LARGEST 

HSIFT1  =  1 

.59 

ANGLE 

CLASS  X  -  11 

.6 

STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  135.0 
WATFP  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10C0 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PEPIOO! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4  1.9  2.4 

2.9 

5.4 

3.9  4.4 

LGNGER 

0. 

-0.24 

326 

326 

0.25 

-0.49 

5  39  2 

5392 

0.50 

-0.74 

.  3104 

3104 

0  .  75 

-0.99 

900 

1797 

2  777 

1  .  00 

-1.24 

1633 

326 

1959 

1.25 

-1.49 

2614 

2  614 

1.50 

-1.74 

3C6 

163  ; 

439 

1  .  75 

-1.99 

1307 

1307 

2 . 00 

-2.2* 

326 

326 

2  .  25 

-2.49 

0 

2 . 50 

-  CHEATER 

0 

IOTAL  0 

6 

6  6  9802 

3430 

3266 

1470  326 

6 

AVERAGE  M3!  FT  I  -  0 

.89 

LARGEST  HS( FT  )  =  2 

.05 

ANGLE 

CLASS  X  -  18. 

3 

STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  157.5 
HA  MR  Of  PTH  =  6.0  0  FFET 

H.'-iLNl  OCCUR  PENCE!  X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PfRIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1.5-  2.9- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0 . 9 

1.4  1.9  2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

653 

653 

0.25  -  0.49 

.  7 1  o  9 

. 

7189 

0.60  -  0  .  74 

.  510.* 

3104 

0.75  -  0.99 

.  1/(7 

1797 

1.00  -  1.24 

490 

490 

1.25  -  1.49 

16  3 

163 

326 

1.40  -  1 . 74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2..  5  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6  6  12745 

655 

163 

6  6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0 

.56 

LARGEST  HS(FT)  =  1 

.43 

ANGLE 

CLASS  X  =  13. 

6 

STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  180.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1  .  99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD ( SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT) 


000  3920 

LARGEST  HS(FT)  =  1 


ANGLE  CLASS  V. 


STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  202.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HFIGnT! FEET  )  PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.(1-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

-0.24 

816 

0 . 25 

-  0  .  <+9 

A  30 

0.50 

-  0.74 

490 

0. 75 

-  0.99 

163 

1 . 00 

-1.24 

1.25 

-  1.49 

1.50 

-1.74 

1.75 

-  1.99 

2.00 

-  2.24 

2.25 

-  2.49 

. 

2 . 60 

-  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2449 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.41 


0  0  2449  163  0  0  0 

LARGEST  HS(FT)  =1.03  ANGLE  CLASS  X  =  2.6 


STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  225.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  CCCUPPENCEl X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


->  -  2  . 9 
3  -  GREAT 
IOTAL 


3E  HS(FT)  =  0.41  LARGEST  HS< FT  )  =  0.71  ANGLE  CLASS  X  =  1.5 


STATION  4  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  247.5 
WATTP  DEPTH  =  o.OO  FEFT 

URGENT  OCCURRENCE!  X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
Tl  PERIOD!  SECONDS) 


0  . 

-  0.T4 

163 

0 . 25 

-  0.‘4*4 

653 

0 . 50 

-0.74 

326 

0  .  75 

-  0.49 

lbi 

1 . 00 

-  \.Zk 

1.25 

-  l.‘*4 

1  50 

-  1  . 

1  .  75 

-  1.49 

2  .00 

-  2  . 

2  .  25 

-  2 . 4  4 

2  .  50 

-  GREATER 

IOTAL 

6 

6 

6 

6 

1305 

4.5- 

LONGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.47 


LAPGEST  H5<  FT  )  =  0.91  ANGLE  CLASS  V. 


1.3 


STATION  4  STAS  Cl  C  ANGLE  CLASS  <  OCG  A^r^TJr!^l-  33T.5 
WATER  DEPTH  =  *.CO  EEET 

FLRCENI  OCCUPFtl.CLlXlOOO)  OT  HEIGHT  AND  PIPICD  B i  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PLPIOOI SECONDS  >  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

c.o- 

c .  s- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  C 

c-.9 

3.4 

3.9  N.4  LLHGEP 

0  . 

-  0.C4 

163 

16  3 

o .  rs 

-  0  .  m  9 

3 ^ 

3To 

o .  r-0 

-  0  .  ?4 

m  •  0 

4  0 

o .  -  s 

-  0  .  99 

0 

1  .CO 

-  i .  :*♦ 

16  3 

163 

l 

-  i.-*9 

3  Co 

3_o 

1  .  so 

-  i  . 

490 

4  0 

1  .  /s 

-  i  ■  Z* 

0 

2 . 00 

-  C  .  i* 

0 

L’  .  T  5 

-  c .  *  9 

0 

: .  so 

-  CPI  A  TER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  979 

439 

490 

6  6  6 

AVEPAGE  MSI TT )  -  0.94 

LARGEST 

HS( FT)  -  1 

.63 

ANGLE 

CLASS  X  =  C.O 

STATION  4  SEASON  2  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  -  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0 

1.5- 

2.0- 

2.5-  3 

.0-  3 

5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9  1 

4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

519 

539 

0.25  -  0.49 

372  5 

3  725 

0.50  -  0.7-* 

1S13 

93 

32 

19.,  3 

0.75  -  0.99 

620 

767 

163 

1550 

1.00  -  1.24 

702 

3!  0 

81 

1053 

1.25  -  1.49 

65 

506 

16 

5  37 

1.50  -  1.74 

163 

1  30 

2  43 

1.75  -  1.99 

179 

174 

2.00  -  2.24 

32 

32 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6  6 

6697 

1632 

1174 

406 

32 

6 

AVE  MS! FT) 

=  0.70  LARGEST 

HS(FT)  = 

2.05 

TOTAL 

CASES 

= 

612. 

C98 


STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  ‘CEG  AZIMUTH U  0. 

W  A  HP  Of  PTH  =  4.00  F  E  E  T 

H-um  cccupfei.cu  xiovj  >  or  height  and  fepicd  bo  dipectioh 

HEIGHTI  FEET  I  F'EPIODI  S-ECCNDO  I  TOTAL 


0.4  0.4  1  .  *  1.4  2.4  2.9  i.4  3.9  -,.4  LCNGEP 

0.  -  0.24  .  .  V.4  .....  364 

0 . 25  -  0  .l*9  ....  j^4  .....  304* 

0.60-0.7*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 

0.76-0.9?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 

1.00  -  1.24  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 

1  .  L6  -  1  .'*9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 

1.60  -  1  .  /-*  ..........  0 

1 . 76  -  1 . 49  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 

2.00  -  2.24  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 

2.25  -  2.-9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 

2.60  -  GREATER  ..........  0 

IOTAL  0  0  0  0  723  0  0  0  0  0 

AVERAGE  MSI  FT)  a  0.20  LARGEST  MSI  FT  I  a  0.34  ANGLE  CLASS  7  =  0.7 


STATION  4*  Gf  A  CRN  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  22.5 

W  ••  t i  R  NTH  -  n  .  00  f  EET 

l  (PUN I  G'X'JPPENCEI  XlLOO  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHTI FEF  T  I  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0  9.5-  1.0-  l.S-  2.0-  2.5-  3.0-  3.6-  4.0-  4.5- 

J.4  9.9  i.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  ‘*.4  LCNGEP 


0  . 

-  0  . 

7 

o .  rs 

-  0  . 

* 

0  .  S') 

-  0  . 

o .  ;s 

-  0. 

r*  i 

1  .00 

-  1 . 

l .  ;s 

-  1 . 

'»  1 

i  .  so 

-  1 . 

/  ♦ 

1 .  /s 

-  1 . 

♦  V 

.  ’  .  0  0 

I  * 

l  ♦ 

2  !  4  ■>  -  I  •'  .  A  T  I  P 

FOUL 

A  7  F  R  A  G  F  HSI  FT  ) 

6  6  6 

-  0.4  7  LAPOr. 

0  2136  0  0 

HSI  F  I  >  =  0.62  ANGLE  CLAyy 


0 


0 


TOTAL 


STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  45.0 

UA Fry  DEPTH  -  ..  . 99  F  F  F  T 

I  lPUNF  OCCL'PPINELi  XlOcO  I  OF  HFICHT  AND  PLPICD  BY  DIRECTICM 

HI  I  Gil  It  FFET  )  PER  I  GDI  SCCCNDG  ) 

0.0-  0.5-  1.0  1.6-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  .’.4  2.9  3.4  3.9  *.4  LCNGEP 


0  . 

- 

0 

7** 

■>'.■* 

o .  rs 

- 

0 

.  •*  ) 

.  i  . . 

0  .  so 

- 

0 

o .  /  s 

- 

0 

1  .00 

- 

1 

..  •  ♦ 

1  .75 

- 

1 

.  *"♦  * 

1  .  so 

- 

l 

i  ♦ 

1  .  /s 

- 

1 

7.00 

- 

.  .  l* 

7 . :  s 

- 

7  .  SO 

- 

( 

U  ATEP 

IGF  AL 

6  6  6  6  2133 

6 

6 

6 

A'. 

i.PAr.E  HC  f  FT) 

-  0.30  LAPS!  ST  MSI  FT)  -  0.46 

ANGLE 

CLASS 

0 


TOTAL 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r 

C 


STATK’N  4  6!  AGON  3  ANGLE  C  l  A5G  ( Of  G  A7IMUTH U  67.5 

ma;ip  Fi r p t m  =  >.,ro  ffft 

I  F  I ’Li  N  I  r/.UJPPI  t.CLI  XICUO  I  OF  HEICHT  AND  Ft  PICO  BY  DIRECTION 

HEIGHTI  FEE  T  I  Pc  RICDI  SECONDS  ) 

0.0  0.5-  1.0-  1.5-  2.9-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  h.4  LONGER 


0 

-  0.7* 

0 

7  S 

-  n  .  ) 

7  so  4 

0 

.  so 

-  o  ;  ♦ 

■  r.  » 

0 

_*  r, 

-  0  ,'JJ 

S'  ♦ 

1 

’.00 

i  .7** 

1 

.  1  ~> 

-  1  .  <♦  v 

1 

■ 

-  i  .  /■♦ 

i 

'  s 

-  1 

7 

.  0  0 

-  * 

.  7  S 

.  so 

-  (-vuufp 

i  or  ai 

6 

6 

6 

6 

3707 

6 

6 

6 

6 

6 

TOTAL 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HSI  FT)  ••  0.47 


LARGF  ST  HSI FT  I 


0.76  ANGLE  CLASS  X 


3.3 


STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  90.0 

NAHM  DEPTH  =  6.00  FEET 

UPLENT  OCCURRENCE I  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD (SECONDS) 

TOTAL 

o 

o 

t 

o 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4  LONGER 

0. 

-  0.C4 

729 

729 

0  . 

os  -  0.^9 

.  2554 

2  5 ‘>4 

0  . 

SO  -  0.74 

729 

364 

10  ^3 

0  . 

/S  -  0.*>9 

364 

364 

7  2-3 

1  - 

CO  -  1.24 

0 

l . 

2S  -  1  .*  9 

0 

1 . 

so  -  i . / ♦ 

0 

1 . 

S  -  1.99 

0 

2 . 

co  -  7.24 

0 

2 

;,f>  -  ?.‘*9 

0 

^  • 

SO  -  f. -LATER 
r  0  T  A  L 

6  6 

6 

6  4012 

>26 

364 

6  6  6 

0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.44 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.83 

ANGLE 

CLASS  X  =  5.1 

STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  112.5 
NAUR  DEPTH  =  6.00  FEET 

PLRCtNf  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HE IGHT ( FEET  ) 

PERICD(SECONDS) 

TOTAL 

o 

o 

o 

1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

1 

■A' 

O 

t' 

i 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4  LONGER 

0  . 

-  0.C4 

729 

729 

0 . 7S 

-  0.49 

10  94 

10  94 

0  .  SO 

-  0  . 

1094 

10  94 

0  .  7S 

-  0.99 

1024 

1324 

1  .  00 

-  1  .  24 

364 

3o4 

1  .7S 

-  1  .  *9 

364 

3  v  4 

2  .  SO 

-  1  .  7* 

0 

1  .  /  s 

-  1.99 

0 

7  .  r.  o 

-  2.74 

0 

7  .  .  S 

-  7.  -«9 

0 

2  .  S  0 

-  CRLATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6  6 

2917 

2133 

364 

6  6  6 

AVERAGE  HS(ET)  =  0.66 

LARGEST  H5( FT )  =  1 

.  32 

ANGLE 

CLASS  X  -  5.5 

STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  135.0 
IN.  (I  R  DEPTH  =  6 . 00  FEET 

1'LRl.ENr  OCCURRENCE  t  X1000  1  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HE IGHTI FEET) 

p 

2 R I CD ( SECONDS  ) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

l.C-  1 

5- 

2.0-  2.5-  3.0- 

3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9  3.4 

3.9  4.4  LONGER 

0  . 

-0.24 

729 

729 

0  .  25 

-0.4') 

1324 

1879 

0 . 50 

-  0  .  7  4 

1094 

10  w 

0  .  7  5 

-0.99 

364 

3s4 

1  .  00 

-  1.2  4 

0 

l  .  .  6 

-1.4> 

0 

I  .  60 

■  I  .  74 

0 

1.-5 

-  1.4) 

0 

2.00 

-  2  .  .  * 

0 

2  .  7  *> 

-2.4') 

0 

7  .  L.  0 

-  6'  f  ATER 

0 

TOTAL  0  0 

6 

6 

40ii  6  6 

6  6  6 

AVERAGE  HG(FT)  -  0.45 

LARGEST 

HSIFT)  =  0.79  ANGLE 

CLASS  X  =  4.0 

STATION  4  Sr AGON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  157.5 
HA : i y  DEPTH  -  6. CO  FEET 

FcRCiNl  OCCURRINLEl  XICOO  I  OE  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HE IGHTI FEET) 

PERIOD! SE LENDS  1 

TOTAL 

0.0  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2  .  S  -  3.0- 

3.S-  4.0-  4.S- 

0.4  0.9 

1 .4 

1.9  2.4 

2.9  3.4 

3.9  4.4  LONGER 

0  . 

-  0.24 

729 

729 

0  . 

7  S 

-0.49 

.  i>  V  9 

6  r  ■*>  9 

0  . 

S') 

-  0  .  '  4 

9 

7  2  9 

0  . 

.'4 

-0.99 

iS  4 

3 '3  4 

1 . 

C9 

-1.24 

0 

1 . 

rrs 

-1.49 

0 

1 

‘  0 

-1.74 

0 

1 

>'  s 

-2.99 

0 

2  . 

O') 

-  2  .  .  4 

0 

L  . 

s 

-  9 

0 

5  0 

-  C  'LATER 

0 

o 

o 

_j 

c 

6 

6  839i 

6  6 

6  6  6 

AVE  RAGE  HS( r  T )  -  0.42 

LAPGE  ST 

HSl  FT  )  -  0 

.80  ANGLE 

CLASS  X  9  8.4 

STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  1=  180.0 
WATER  DEPTH  =  *.00  FFET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIPECTION 


HEIGHT! TEET ) 


0  . 

- 

0.24 

0.25 

- 

0 .49 

0 . 50 

- 

0  .  7  4 

0.  75 

- 

0 . 49 

1  .00 

- 

1 .24 

1.25 

- 

1  .-*9 

1 . 50 

- 

1  .  74 

1  .  75 

- 

1.49 

2 .00 

- 

2 . 24 

2.25 

- 

2.h9 

2.50 

- 

ORE  A 

TOTAL 


0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


0 


1.0- 

1.4 


1.5- 
1 . 9 


PERIOD! SECONDS  I 
2  .  0 


:  .4 

4*4 
1 C  5  L'  3 
1*59 
344 


0  12770 


.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LOT 


AVERAGE  HS(FT)  -  0.43  LARGEST  MSI F  T  )  =  0.75  ANGLE  CLASS  X 


1ER 


0 

12.8 


TOTAL 


354 

104*3 

1h59 

3g4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZINUTHI=  202.5 
HATER  DEPTH  =  4.00  FFFT  „  .  , 

TLPCLNT  OCCURRENCE  I  XHOO  >  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0 . 25 

- 

0  .  h9 

0 . 50 

- 

0 . 74 

0  .  75 

- 

0  .  99 

1  .00 

- 

1  .  24 

1.25 

- 

1.49 

1  .  50 

- 

1  .  74 

1  .  75 

- 

1  .  99 

2  .  00 

- 

2  2‘* 

2  .  25 

- 

2.49 

2.50 

GR!  A 

.0-  0.5- 

0.4  0.9 


TOTAL  0  0 

AVERAGE  HS( FT !  =  0.36 


.  0- 
1.4 


1.5- 
1 . 9 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0 


2.5-  3.0-  3.5-  4, 

2.9  3.4  3.9 


1459 

4014 


364 


5473  364 

LAPGEST  HS( FT )  =  1.03 


0- 

4.4 


0  0 
ANGLE  CLASS  X 


4.5- 

LGNGER 


5.8 


TOTAL 


1459 

4014 

0 

0 

364 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )-  225.0 
PERCENT  ^"OCCURRENCE  ?X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

0.24 

0.25  - 

0 . 49 

0.50- 

0.74 

0  .  75  - 

0.99 

1.00- 

1  .  24 

1.25  - 

1.49 

1.50  - 

1  .  74 

1.75  - 

1.99 

2.00- 

2 . 24 

2.25  - 

2.4  4 

2.50  - 

ORE  A 

TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS > 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4. 4  LONGER 

364 
1 0  9  ■*  -9 

1459 


364 


0  12771 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS( FT  I 


364 

1.34 


0 

ANGLE 


CLASS  X  =  13.1 


TOTAL 


364 

109h8 

1459 

0 

0 

364 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )-  247.5 
WATfR  DFPTH  =  *.00  FFFT  „ 

PERCENT  OLCUPPENCl.  I X10  00  I  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FFET ) 


0 

-  0.24 

0 . 25 

-  0.4  9 

0 . 50 

-  0  .  7  4 

0  .  75 

-  0.9  9 

1  .  00 

-  1.24 

1.4 

-  1.49 

1  .  50 

-  1.74 

1  -5 

-  1.99 

2 .00 

-  2.2* 

2.25 

-  2  4  9 

2 . 50 

-  GR  L  A 

TOTAL 


.  0- 
0  .<■ 


.5- 
0 . 9 


.  0- 
i  .  4 


PERIOD! SECONDS ) 


1.5- 
1 .4 


2.0- 
2 .4 

1° 

9  124 

10 

3*4 


0  12406 


: .  5- 
2 . 9 


3.0- 

5.4 


3.5-  4 

3.9 


0-  4.5- 

4.4  LONE 


ER 


AVERAGE  HS! F 1 1  =  0.39  LAPOFST  HSIFTI  =  0.91  ANGLE  CLASS  X  -  12.4 


TCTAL 


1824 
9124 
10  R4 
364 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


Cl  01 


STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  270.0 
WMF  9  DEPTH  =  4.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1C00)  OF  HEIGHT  A)iO  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FCET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


.  0- 
2.4 


:.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


-  0  .  ?** 

364 

. 

-  o  .  *4  i 

1C043 

.  SO 

-  o . 

c554 

.  /S 

-  o .  9  ) 

.CO 

-  l . 

. :  s 

- 

•  c>,9 

-  1 . 

.  /  s 

-  1 .  9  ? 

.00 

-  2  ?  * 

-  ?  !  h  <? 

!  s  i 

-  G'-  c  A  TTP 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1496  i 

6 

6 

6 

6 

6 

TOTAL 


364 

120-43 

255-4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 


AVERAGE  HS(FT)  -  0.42 


LARGEST  HS( FT )  =  0.65 


ANGLE  CLASS  X  =  15.0 


STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  I  =  292.5 
Li.'  H  I-'  DEPTH  -  i-.OO  FEET 

T. POINT  OCCUPPENCtt X1000  )  OF  HEICHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0 .  -0.24 

0.25  -  0 .  .9 
0.60  -  0  .  7-» 
0  .  ’5  -  O  .'N 
1.00  -  1.2-4 
1  .  25  -  1.-49 
1.60  -  1  .  / -4 

1  6  -  1.99 

2  .  C  0  -  2  .  .  -4 

2  :•*>  -  2  -.9 

2.5  0  -  !PiA 

TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


PEPIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


IFR 


2919 

2169 


0  0  0  0  5108  0  0  0  0 

AVERAGE  HSIFT1  =  0.44  LARGEST  HS(FT)  =  0.54  ANGLE  CLASS  X  =  5.1 


TOTAL 


0 

2919 

2169 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  4  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  I =  315.0 
WA  r f  R  Of  PTH  ^  4,  .  no  f  Ff  T 

i  i  CLCUPPLNCr i X1C00  )  CF  HEIGHT  AHO  PERIOD  Bi  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET  I 


PERIOD! SECONDS ) 


TOTAL 


..AT  INN  4  sra-r-j  3  ANGLE  CLASS  I  Df  C.  AZIMUTH  I  =  337.5 

W.*.  1«U  Pi  PTH  -  •>  .  0  1  f  E'T 

f(P;  1  NT  0  .LIVPEi..-!  i  X1029  I  O'  HEIGHT  AND  PERIOD  DT  DIRECTION 


ME  I  GIT  T  (  FEET  I 


0  .  -  0 

0  2  6  -  0 
0  4  0  -  0 
0  2  6  -  0 
l  r  o  -  i 

1.24  -  1 
1  .49  -  I 

I .  r-<  -  l 

.  T  )  -  . 


PEP IOD I  SECOND  ) 


0 . 0 
0  .  ‘ 


0.5- 
0 . 9 


1.0 
1  .-4 


1 .  < 


' I  AT E p 


t  o :  a  i 

A . F  RAGE  HSI FT  I 


0  0  0 
0.39  TARGET 


2.0- 
2 . 4 


l-4r 


3.0-  3.5- 

3.4  3.9 


4.5- 

LC.NGEP 


0  1459 

T  TSi  FT:  0 


0  0 
ANGlf  CLAS5 


TOTAL 


0 

1459 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


o 

o 

o 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0-  4.5- 

-  0.T4 

0.4  0.9 

1.4 

1 . 9 

2.4  2. 

9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0 

?5  -  0  .  9 

1459 

1459 

SO  •*  0  .  - 

0 

« 

>s  - 

364 

364 

no  -  i . 

0 

,5  -  i.*«9 

0 

so  -  1  .  ■  ♦ 

;s  •  i  .  v) 

0 

0 

P  0  -  C  .  4  4 

0 

-  2  .  >»  > 

0 

«,n  r.'-1*  a  r  r u 

0 

1  0  T  A  1 

6  6 

6 

6 

lp23 

6 

6 

6 

6  6 

AV-PA~:  MS 

i  r  r i  0.61 

LAPGEST 

HSI  FT)  -  0.^*4 

ANGLE 

CLASS 

X  =  1.8 

1 .5 


AD-A157  075  THE  ATCHAFALAVA  RIVER  DELTA  REPORT  10  WRVE  HINDCASTS  2/i 

APPENDIX  C(U)  ARMV  ENGINEER  WATERUAVS  EXPERIMENT 
STATION  VICKSBURG  MS  HVDRA  R  E  JENSEN  MAR  85 
UNCLASSIFIED  UES/TR/HL-82-15/10-APP-C  F/G  8/10  NL 


STATION  4  SEASON  3  FOR  ALL  DIRECTIONS 
PERCEN  r^OCCURRENCE?X!OO^OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET ) 


-  0.24 
25  -  0.49 
>0  -  0.74 
75  -  0.99 
DO  -  1.24 
25  -  1.49 
50  -  1.74 
75  -  1.99 
DO  -  2.24 
23  -  ?.49 
50  -  GREATER 
TOTAI 

AVE  HS(FT) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


PERIOD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3. 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


6  6  0  9449 

LARGEST  HS(FT)  =1.34 


362  72 

TOTAL  CASES  = 


C103 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  67.5 

WATEP  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

>.24 

eii 

811 

0.25  - 

>.49 

3042 

t 

# 

3042 

0.50  - 

>.74 

2839 

. 

2839 

0.75  - 

.  *9 

1825 

1217 

3C42 

1.00  - 

.  24 

2231 

202 

2433 

1. 25  - 

.  49 

811 

611 

1.50  - 

..74 

202 

202 

1.75  - 

..99 

0 

2.00  - 

[.24 

, 

. 

0 

2.25  - 

.  49 

0 

2.50  - 

GREATER 

6 

0 

TOTA 

6 

0 

6 

8517 

3448 

1215 

6 

6 

6 

AVERAGE  HSIFT)  =  0 

.75 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.57 

ANGLE 

CLASS 

/.  =  13 

.2 

C104 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

0. 

0.24 

608 

0.25 

— 

0.49 

2434 

# 

# 

0.50 

— 

0.74 

3245 

608 

202 

0.75 

— 

0.99 

1014 

2028 

202 

1.00 

— 

1.24 

1217 

405 

1.25 

— 

1.49 

608 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

730i 

3853 

1417 

6 

AVERAGE  HS! FT )  =0.72 

LARGEST 

HS!  FT )  =  1 

.37 

ANGLE 

CLASS 

4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  112.5 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 


0.9  1.4 


1.9  2.4 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


608 

2636 

1014 

405 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.64 


0  0  4663 

LARGEST  HS(FT)  =1.26 


.5- 

3.0- 

2.9 

3.4 

608 

: 

1825 

202 

811 

202 

202 

3244 

606 

26 

ANGLE 

3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


8.5 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  135.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1. 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


1622 

2636 

3042 

405 


1217 

1419 


202 

405 

202 


7705  2636  809 


HS(FT)  =  0.63  LARGEST  HS(FT)  =  1.57  ANGLE  CLASS  7.  = 


0 

11.2 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  157.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


°-8:a 


0.5- 

0. 


.0- 

1.4 


l?:, 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 

in  :  1:49 
in  -  1:99 

2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 
TOTAL 


405 
54  7(5 
1217 
202 


202 

:oc 


7300 


404 


TOTAL 


608 

2434 

4055 

3244 

1622 

6C8 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


608 

2636 

1622 

2432 

1013 

202 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


1622 

2636 

3042 

1622 

1621 

405 

202 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


405 

5476 

1217 

202 

0 

202 

202 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS! FT  )  =  0.49  LARGEST  HS! FT  I 


1.57  ANGLE  CLASS  X 


7.7 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT{  FEET )  PERIOD( SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

0.  -  0.24  ....  608  ..... 

0.25  -  0.49  ....  1825  ..... 

0.50  -  0.74  ....  405  ..... 

0.75-0.99  .  .  .  .608 

1.00  -  1.24  .....  202  ...  . 

1.25  -  1.49  .......... 

1.50-1.74 

1.75-1.99 

2.00  -  2.24  .......... 

2.25  -  2.49  .......... 

2.50  -  GREATER  .......... 

TOTAL  0  0  0  0  3446  202  0  0  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS(FT)  =  1.03  ANGLE  CLASS  7.  =  3.7 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT) FEET ) 


PERIOD) SECONDS) 


1.0-  1.5-  2.0- 

1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.37  LARGEST  HS(FT)  =  1.03  ANGLE  CLASS  7. 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  225.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


8:25 :  n% 

0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 
.25  -  1.49 
.50  -  1.74 
.75  -  1.99 
.00  -  2.24 
.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


PERIOD) SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


LARGEST  HS(FT)  =  0.48  ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT) FEET) 


0.24 

0.49 

1.74 
.99 
.24 
.49 
.  74 
.99 
.24 
.49 

REATER 


PERIOD (SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.41  LARGEST  HS(FT)  =0.86  ANGLE  CLASS  7  = 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHTf  FEET )  PERIODt SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2 . 5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


25  -  0.49 
50  -  0.74 
75  -  0.99 
30  -  1.24 
’5  -  1.49 
bO  -  1.74 
75  -  1.99 
30  -  2.24 
’5  -  2.49 
SO  -  GREATER 
TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.27  ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  292.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHTf FEET)  PERIODf SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.35 


0  0  2635 

LARGEST  HS(FT)  =0.51 


ANGLE  CLASS  = 


STATION  4  SEASON  4  _  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  315.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOO  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1 . 00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GPEATER 

0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0 

1.9  2.4  2.9  3 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.56  LARGEST  HS(FT)  =  1.25  ANGLE  CLASS  '/.  = 


STATION  4  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  337.5 
WATEP  DEPTH  =  6.00  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

2231 

• 

0.50  -  0.74 

603 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

1622 

405 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

811 

2.00  -  2.24 

2.25  -  t.49 

2.50  -  GREATER 

• 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

446  i 

1216 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.48 


0  0 
ANGLE  CLASS  V. 


STATION  4  SEASON  4  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X100)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT(FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 

0- 

0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0-  2 

5-  3. 

0- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

811 

3853 

1703 

14i 

20 

851 

933 

81 

892 

243 

121 

243 

• 

60 

3.9 


M:- 45 


4  LONGER 


20 


0  7218  2087  647 


20 


TOTAL 


811 

3853 

1864 

1865 
1135 

384 

60 

0 

0 

0 

0 


AVE  HS(FT)  =  0.62  LARGEST  HS(FT)  =  1.57  TOTAL  CASES  =  493. 


STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (OEG  AZIMUTH)  =  0. 

WATER  DEPTH  =  3.40  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


PERIOD) SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


HEIGHT) FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS) FT )  =  0.48  LARGEST  HS(FT)  =  1.15  ANGLE  CUSS  V.  = 


STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  22.5 

WATER  DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT) FEET) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.0-  1.5- 

1.4  1.9 


PERIOD) SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


-  0.24 
25  -  0.49 
50-0.74 
75  -  0.99 
DO  -  1.24 
25  -  1.49 
50-1.74 
75-1.99 
00-2.24 
25  -  2.49 
50  -  GREATER 
TOTAL  0 

AVERAGE  HS) FT )  =0.79 


.  48 

.  2262 

• 

• 

• 

.  1299 

* 

192 

1685 

433 

625 

1155 

288 

• 

240 

144 

6 

6 

6 

6  380  i 

2310 

1828 

432 

6 

6 

0.79 

LARGEST 

HS) FT )  =  1 

.44 

ANGLE 

CLASS  '/ 

=  8.4 

STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  45.0 

WATER  DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT) FEET) 


PERIOD) SECONDS) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

0. 

0.24 

144 

0.25  - 

0.49 

3851 

0.50  - 

0.74 

1781 

,  96 

0.75  - 

0.99 

577 

1203 

192 

1.00  - 

1.24 

818 

529 

1.25  - 

1.49 

288 

48 

1.50  - 

1.74 

144 

48 

1.75  - 

1.99 

96 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

2.49 

2.50  - 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6353 

2117 

1153 

192 

AVERAGE  HS) FT )  =  0 

.69 

LARGEST 

HS) FT )  =  1 

.77 

ANGLE 

CUSS 

STATION  _4 

1 _YEAR  _ 

ANGLE 

CLASS 

(DEG 

AZIMUTH)  = 

4.5- 

LONGER 


STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  >DEG  AZIMUTH)  =  67.5 

WATER  OEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT) FEET) 


PERIOD) SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.* 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24 

0-25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 
1.25  -  1.49 
1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
g.00  -  2.24 
.25  -  2.49 
.50  -  GREATER 
TOTAL 


AVERAGE  HS) FT )  =  0.69  LARGEST  HS) FT  I 


ANGLE  CLASS  V.  = 


C109 


STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHTt  FEET )  PERIOD ( SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

• 

0.24 

674 

674 

0.25 

— 

0.49 

.  2118 

2118 

0.50 

- 

0.74 

.  1733 

625 

192 

2550 

0.75 

- 

0.99 

481 

1155 

337 

1973 

1.00 

- 

1.24 

625 

385 

96 

1106 

1.25 

- 

1.49 

288 

96 

384 

1.50 

- 

1.74 

96 

96 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  5006 

2405 

1202 

288 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.68 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.61 

ANGLE 

CLASS 

X  =  8. 

9 

STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS 

(DEG 

AZIMUTH 

=  112.5 

WATER 

DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 ) 

OF 

HEIGHT 

AND  PERIOD  BY 

DIRECTION 

HEIGHT! FEET ) 

PERIOD!  SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1 

.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3. 

5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

770 

770 

0.25 

_ 

0.49 

1925 

1925 

0.50 

— 

0.74 

1877 

240 

2117 

0.75 

- 

0.99 

144 

1974 

288 

48 

2454 

1.00 

- 

1.24 

625 

288 

192 

1105 

1.25 

- 

1.49 

433 

433 

1.50 

— 

1.74 

288 

288 

1.75 

— 

1.99 

0 

2.00 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6  6 

6 

4716 

2839 

1009 

528 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.72  LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.72 

ANGLE 

CLASS 

X  =  9 

.1 

STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  135.0 

WATER  OEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

866 

866 

0.25 

- 

0.49 

3129 

3129 

0.50 

- 

0.74 

2696 

# 

2696 

0 . 75 

- 

0.99 

674 

1299 

, 

1973 

1 . 00 

- 

1.24 

1299 

192 

# 

1491 

1.25 

- 

1.49 

. 

1011 

1011 

1.50 

- 

1.74 

144 

48 

192 

1.75 

- 

1.99 

. 

385 

385 

2.00 

- 

2.24 

. 

96 

96 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

7365 

2598 

1347 

433 

96 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.76 

LARGEST 

HS(FT)  =  2 

.05 

ANGLE 

CLASS 

X  =  11 

.8 

STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  157.5 

WATER  DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0. 

0.0-  0 
0.4 

0.24 

.5- 

0.9 

1.0-  1 
1.4 

5- 

1.9 

2.0- 

2.4 

529 

2.5- 

2.9 

3.0- 

3.4 

3.5-  4.0-  4 

3.9  4.4 

.5- 

LONGER 

529 

0.25 

- 

0.49 

6259 

6259 

0.50 

- 

0.74 

2262 

2262 

0.75 

- 

0.99 

770 

96 

866 

1.00 

- 

1.24 

240 

240 

1.25 

- 

1.49 

48 

96 

144 

1.50 

- 

1.74 

48 

48 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

144 

0 

TOTAL  0 

6 

6 

6 

9820 

384 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0. 

52 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.57 

ANGLE 

CLASS  X  =  10. 

4 

STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  180.0 

WATER  DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET )  PERIOD) SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

238 

283 

0.25  - 

0.49 

.  3803 

3C0  3 

0.50  - 

0.74 

.  1299 

1299 

0.75  - 

0.99 

431 

481 

1.00  - 

1.24 

240 

240 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  587i 

240 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.50 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.22 

ANGLE 

CLASS  y.  =  6 

.1 

STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  202.5 

WATER  DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT!  FEET )  PERIOD!  SECO! IDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LOUGER 

0. 

_ 

0.24 

722 

722 

0.25 

— 

0.49 

1925 

1925 

0.50 

— 

0.74 

337 

337 

0.75 

- 

0.99 

144 

144 

1.00 

— 

1.24 

192 

192 

1.25 

— 

1.49 

0 

1.50 

— 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

— 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3128 

192 

6 

0  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.41 

LARGEST 

US! FT )  =  1 

.08 

ANGLE 

CLASS  V.  -  3. 

3 

STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  225.0 

WATER  OEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

337 

337 

0.25 

- 

0.49 

.  2744 

2744 

0.50 

- 

0.74 

337 

337 

0.75 

- 

0.99 

43 

# 

48 

1.00 

- 

1.24 

48 

46 

1.25 

- 

1.49 

43 

43 

1.50 

- 

1.74 

. 

0 

1.75 

- 

1.99 

# 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  3466 

96 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.42 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.34 

ANGLE 

CLASS  V.  - 

3.6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.44  LARGEST  HS(FT)  =  1.43  ANGLE  CLASS  '/. 


3.8 


STATION  4  1  TEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  270.0 

WATER  DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 
0.49 
n .  74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS( FT ) 


ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  292.5 

WATER  DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


.-  'j 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V.  -  2.7 


STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  315.0 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
CREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.55  LARGEST  HS(FT)  =1.31  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  4  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  337.5 

WATEP  DEPTH  =  3.90  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


-  0.24 
>5  -  0.49 
iO  -  0.74 
lb  -  0.99 
)0  -  1.24 
’.S  -  1.49 
>0  -  1.74 
-5  -  1.99 
10  -  2.24 
15  -  2.49 
SO  -  GREATER 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.77  LARGEST  HS(FT)  =  1.68  ANGLE  CLASS  X  = 


Cl  12 


STATION  4  1  YEAR  FOR  ALL  DIRECTIONS 

WATER  DEPTH  =  3.90  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT ( FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

597 

0.25  -  0.49 

4169 

m 

0.50  -  0.74 

1392 

96 

19 

0.75  -  0.99 

616 

84  7 

125 

4 

1.00  -  1.24 

14 

664 

259 

57 

1.25  -  1.49 

96 

279 

23 

1.50  -  1.74 

62 

52 

1.75  -  1.99 

52 

2.00  -  2.24 

9 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

0 

6 

7268 

1703 

744 

193 

9 

2077 


TOTAL 


597 

4169 

2C07 

1592 

999 

403 

114 

52 

9 

0 

0 


AVE  HS(FT)  =  0.63  LARGEST  HS(FT)  =  2.05  TOTAL  CASES 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  270.0 
WATEP  DEPTH  :  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE; X1C00  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


2.50  -  GREATER  ......... 

TOTAL  0000  14961  0000 

AVERAGE  HS(FT)  :  0.32  LARGEST  HS(FT)  =  0.56  ANGLE  CLASS  X  =  15.0 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH):  292.5 
WATER  DEPTH  :  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1 . 00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2 . 00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

FERICO! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.34  LARGEST  HS(FT)  :  0.49 


0  0  0 
ANGLE  CLASS  X  =  5.1 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  315.0 
WATER  OEPTH  :  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGH T( FEET  ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1 . 75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2  .  24 

2 .25 

- 

2 .49 

PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  :  0.44 


0  0  1459  0 

LARGEST  HS(FT)  :  0.98 


ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  1=  337.5 
WATEP  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 
0.49 
0  .  74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2 . 24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  m.4  LUNGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =0.31  LARGEST  HS(  FT  ) 


0.37  ANGLE  CLASS  X 


1.5 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  leO.O 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.4  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0 . 74 

0.75 

- 

0 . 99 

1 .00 

— 

1.24 

I  .25 

- 

1 .49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2 . 00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

DTAL  0000  12407  354  0  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.35  LARGEST  HS(FT)  =  0.68  ANGLE  CLASS  V.  -  12.8 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  ! DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.27 


0  0  5473  364 

LARGEST  HS(FT)  =0.88 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)*  225.0 
WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  ANO  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 
0.49 
0.74 
0.99 
1.24 
)  .49 
1.74 
1.99 
c  .24 
2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONOS) 

0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  12406 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.36  LARGEST  HS(FT)  =  1.13  ANGLE  CLASS  V.  =  13.1 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  247.5 
WATFP  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.0- 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

2189 

2189 

0.25  -  0.49 

9489 

9489 

0.50  -  0.74 

364 

364 

0.75  -  0.99 

364 

364 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

12042 

364 

6 

6 

6 

6 

AVEPAGE  HS(FT) 

=  0.30 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

81 

ANGLE 

CLASS  7 

=  12.4 

STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  90.0 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

. 

0.24 

729 

729 

0.25 

- 

0.49 

.  4014 

4014 

0.50 

- 

0.74 

364 

364 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

C-P  EATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  4743 

364 

6 

6  6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0. 

32 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.72 

ANGLE 

CLASS  /.  =  5. 

l 

STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LCNGER 

0. 

0.24 

0 

0.25  - 

0.49 

I  3649 

3649 

0.50  - 

0.74 

729 

729 

1456 

0.75  - 

0.99 

364 

364 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

# 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  4376 

1093 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.45 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.82 

ANGLE 

CLASS  y  =  5 

.5 

STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH )-  157.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

1459 

1459 

0.25  -  0.49 

5039 

5839 

0.50  -  0.74 

1094 

1094 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GPEATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7298 

1094 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.33  LARGEST  HS(FT)  =0.73  ANGLE  CLASS  X 


0.4 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  0. 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEt  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIODf SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.0-  1.5-  2.0- 

1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.25  LARGEST  HS<  FT )  =  0.30  ANGLE  CLASS  7.  - 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  22.5 

WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIODf SECONDS) 

O.C-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.33  LARGEST  HS(FT)  =0.35 


0  0 

ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH  )=  45.0 

WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD (SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  2188 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.26  LARGEST  HS(FT)  =  0.36  ANGLE  CLASS  7.  =  2.2 


STATION  5  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

AVERAGE  HS(FT)  =0.32 


0  0  3284 

LARGEST  HS(FT)  =  0.38 


ANGLE  CLASS  7. 


C 127 


....  STATION  5  SEASON  2  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  ) 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

o.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 

1.0-  1.5- 

1.4  1.9 

2.0- 

2.4 

2.5- 

2.9 

3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 

702 

5392 

1405 

16 

604 

947 

98 

326  ::  : 

245  65 

163 

6  6 

6  6 

7515 

1649 

57i  228  6  6 

AVE  HS(FT)  =  0.49  LARGEST  HS! FT )  =  1.46  TOTAL  CASES  =  612. 


TOTAL 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

— 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


326 

616 


0  1142 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.26  LARGEST  HS(FT)  =  0.34  ANGLE  CLASS  V.  -  1.1 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  292.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD (SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1  .  00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


326 

653 

163 


1142 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.33  LARGEST  HS(FT)  =  0.6B  ANGLE  CLASS  V.  =  1.1 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  315.0 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1 .49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

816 

163 


TOTAL 


163 

490 


163 


163 


979 


653  163  163 


AVERAGE  HS(FT) 


0.60  LARGEST  HS(FT)  =  1.20  ANGLE  CLASS  V.  =  2.0 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  337.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0 . 74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 


163 

816 


163 


326 


490 


0  979  163  326  490 


TOTAL 


326 

816 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


326 

653 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


816 

326 

653 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


163 

816 

0 

163 

326 

490 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.77  LARGEST  HS(FT)  =  1.46  ANGLE  CLASS  V. 


2.0 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  180.0 
MATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


1.0-  1.5- 

1.4  1.9 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24  16J 

0.25  -  0.49  ....  2941 

0.50-0.74  .  .  326  163 

0.75-0.99  .  .  .  .  326  326 

1.00  -  1.24  ........ 

1.25  -  1.49  ........ 

1.50-1.74 

1.75-1.99 

2.00  -  2.24  ........ 

2.25  -  2.49  ........ 

2.50  -  GREATER  ........ 

TOTAL  0000  3430  469  326  0 

AVERAGE  HS(FT)  =0.45  LARGEST  HS(ET)  =  0.98  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  ( DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOO  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 
.49 
.74 
.99 
.24 
.49 

GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.33  LARGEST  HS(FT)  =  0.88  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  5  SEASON  2 
WATER  DEPTH  =  3.00  FE 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 


HEIGHT! FEET) 


ANGLE  CLASS  IDEG  AZIMUTH)=  225.0 
OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOO! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.< 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24  .  .  .  .163 

0.25  -  0.49  ....  980  ..  . 

0.50  -  5.74  .  .  163  163 

p . 75  —  0 . 99  ...a.... 

1*00—1.24  .  •  .  ■  .  .  a  a 

1.25  -  1 . 49  ........ 

1.50-1.74 
I . 75  -  I . 99 

2*00—  2.24  .  .  .  a  a  a  .  ■ 

2.25-2.49 

2.50  -  GREATER  ........ 

TOTAL  0000  1306  163  0  0 

AVERAGE  HS(  FT  I  =  0.34  LARGEST  HS(FT)  =  0.67  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD!  SECONDS  > 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24  ...  .  163  ..  . 

0.25  -  0.49  ....  616 

0.50  -  0.74  163 

5.75  -  5.99  163 

1 .00  -  1.24 

1.25  -  1.49  ........ 

1.50-1.74 

1.75-1.99 

2.00  -  2.24  ........ 

2.25  -  2.49  ........ 

2.50  -  GREATER  ........ 

TOTAL  0000  1142  163  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =0.39  LARGEST  HS(FT)  =0.78  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  90.0 

NATE P  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 
1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS<  FT )  =  0.39  LARGEST  HS(FT)  =  0.78  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  112.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS(FT)  =  1.07  ANGLE  CLASS  X  =  11.6 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  135.0 
WATEP  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2.0-  2.5- 

1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =  1.39  ANGLE  CLASS  X  =  18.3 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  157.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


PERIOD! SECONDS) 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =  1.16  ANGLE  CLASS  X  =  13.6 


STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

I  326 

326 

0.50 

- 

0.74 

0 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

— 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

0 

6  326 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.35 

LARGEST 

HS(FT)  =  0. 

35 

ANGLE 

CLASS  •/.  =  0 

.3 

STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X10001  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

H 

1 

O 

cH 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

163 

163 

0.25 

- 

0.49 

.  4248 

4248 

0.50 

- 

0.74 

.  2777 

2777 

0.75 

- 

0.99 

2124 

2124 

1.00 

— 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

~ 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL  0 

6 

6 

6  7168 

2124 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.54 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.99 

ANGLE 

CLASS  V.  -  9 

.3 

STATION  5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  45.0 

WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

163 

163 

0.25 

- 

0.49 

.  7026 

7026 

0.50 

- 

0.74 

.  1470 

1470 

0.75 

- 

0.99 

163 

980 

1143 

1.00 

- 

1.24 

653 

653 

1.25 

- 

1 .49 

0 

1.50 

- 

1.74 

. 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

0  8322 

1633 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.48 

LARGEST 

HS!  FT  )  =  1 

.13 

ANGLE 

CLASS  V.  -  10 

.5 

STATION  5  SEASON  2 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ! XI000 ) 


HEIGHT' ;  EET) 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  67.5 
OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

1633 

1633 

0.25 

- 

0.49 

9150 

9150 

0.50 

- 

0 . 74 

1797 

1797 

0.75 

- 

0 . 99 

0 

1.00 

- 

1.24 

326 

326 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

12580 

326 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS! FT )  =  0. 

39 

LARGEST 

HS! FT )  =  1. 

09 

ANGLE 

CLASS  V.  -  12 

.9 

CL22 


STATION  5  SEASON  1  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET ) 


0.  -  0.24 
0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
‘  ""  -  0.99 


1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 


AVE  HS(FT)  = 


LARGEST  HSIFT)  = 


2.4 

2.9 

3.4 

5.9 

444 

5637 

# 

1962 

415 

m 

23 

845 

229 

42 

229 

42 

8121 

1302 

458 

42 

1.20 

TOTAL 

CASES 

= 

4.5- 

LONGER 


C121 


STATION  5  SEASON  I  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 

WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT(  FEET  I  PERIOD ( SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

0.  -  0.24  ....  429  ..... 

0.25  -  0.49  ....  1575  ..... 

0.50-0.74  .  .  .  .573 

0.75-0.99  .  .  .  .  .143 

1.00  -  1.24  .......... 

1.25  -  1.49  .......... 

1.50-1.74 

1.75-1.99 

2.00  -  2.24  .......... 

2.25  -  2.49  .......... 

2.50  -  GREATER  .......... 

TOTAL  0  0  0  0  2577  143  0  0  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.39  LARGEST  HS(FT)  =  0.97  ANGLE  CLASS  V.  =  2.7 


ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  5  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOO  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  > 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1  .99 

2.24 

2.49 
^HEATER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


4.5- 

LONGER 


0  0  2291  859  0  6 

LARGEST  HS(FT)  =1.05  ANGLE  CLASS  / 


STATION  5  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  315.0 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5-  3.0- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9  3.4 

0. 

_ 

0.24 

286 

0.25 

- 

0.49 

2148 

0.50 

- 

0.74 

659 

143 

0.75 

- 

0.99 

143  286 

1.00 

- 

1.24 

143 

1.25 

- 

1.49 

,  , 

1.50 

- 

1.74 

,  . 

1.75 

- 

1.99 

.  , 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

,  , 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3293 

286  429 

3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =  1.20 


429  286 

ANGLE  CLASS  X  = 


4.5- 

LONGER 


STATION  5  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GPEATER 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


! . 5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


2005 

573  429 

716 


859  143 


0  2578  1145  859  143 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.66  LARGEST  HS(FT)  =  1.20  ANGLE  CLASS  V.  =  4.7 


STATION  5  SEASON  1  ANGIE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

143 

0.25  -  0.49 

3438 

0.50  -  0.74 

2292 

429 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

429 

143 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

5873 

858 

143 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT) 

=  0.48 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

02 

ANGLE 

CLASS  •/ 

=  6.9 

STATION  5  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  202.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

I  .25 

_ 

1.49 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


286 

2435 

143 


143 

286 


0  2864 


429 


AVERAGE  HS(FT)  =0.38  LARGEST  HS(FT)  =  0.92  ANGLE  CLASS  7.  =  3.3 


STATION  5  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  =  225.0 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE 1X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


716 

1719 

286 


143 


143 


0  2721  143  143 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.34  LARGEST  HS(FT)  =  1.04  ANGLE  CLASS  7. 


3.0 


STATION  5  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  247.5 
WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT)  FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 


1.25  -  1.49 
1.50  -  1.74 


1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 
TOTAL 


2435 

143 


143 


143 


0  2578  143  143 


TOTAL 


143 

3436 

2721 

429 

143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


286 

2435 

286 

266 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


716 

1719 

266 

143 

143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

2435 

143 

143 

143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  1.14  ANGLE  CLASS  7. 


2.9 


STATION  5  SEASON  1 
WATER  DEPTH  =  3  00  FEET 

DESCENT  OCCURRENCE) X10C0 > 


HEICwiT! 

FEET  ) 

0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

.5- 

0.9 


1  " 


ANCLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  90.0 

OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PEPlOOl  SECONDS) 

2.5-  3.0- 


2.0- 
2  . 

1-.3 

2005 


0  7592 


5.5-  4.0- 


2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

286 

1002 

143 

143 

1288 

286 

0 

6 

o 

TOTAL 


,143 

5444 

2291 

1145 

143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.49  LARGEST  HS(FT)  =  1.09  ANGLE  CLASS  V.  =  9.2 


WATER°OEPTH  ,SE3S00  EXEET  ANGLE  CUSS  ,DEG  AZIr,UTH,=  112-5 
PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOO  BY  DIRECTION 
HEIGHT!  FEET ) 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 
1.75 
2.00 

2.25 

2.50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0-  1.5- 


PERICD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.0- 


1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

573 

4297 

• 

• 

2005 

573 

573 

429 

266 

. 

• 

• 

. 

3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0  6875  1146 


AVERAGE  HS(FT)  =0.48  LARGEST  HS(FT)  =  1.13 


715  0 

ANGLE  CLASS  = 


TOTAL 


573 

4297 

2578 

1002 

2E6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


8.7 


WATER°DEPTH  =SEAS§2  £eET  ANGU  CUSS  <DEG  AZIMUTH,=  135.0 
FERCEHT  OCCURRENCE!  X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 
1.75 
2.00 

2.25 

2.50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

2.4 

2.9 

3.4 

3. 

9  4.4 

573 

3724 

1719 

1432 

859 

1146 

• 

286 

• 

. 

0  6016  2291  1432 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.54  LARGEST  HS(FT)  =  1.02  ANGLE  CLASS  V.  =  9.7 


TOTAL 


3724 

3151 

2005 

286 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


WATER°OEPTH  =SE^§^  FEET  ANGLE  CLASS  '°EG  AZIMUTH,=  157.5 
PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 
1.75 
2.00 

2.25 

2.50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
CREATER 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0-  1.5-  2.0- 

1.4  1.9  2.4 


286 

6017 

2148 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


716 

573 


AVERAGE  HS! FT )  =0.46 


0  6  845i  1289 

LARGEST  HS! FT )  =  0.98 


286 


286  0  0 
ANGLE  CLASS  V.  =  10.0 


TOTAL 


286 

6017 

2864 

859 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


Cl  18 


STATION  5  REASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  0. 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(FT)  =  0.68  ANGLE  CUSS  V.  -  0.4 


STATION  5  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (OEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  1  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0-  3.5-  4.0- 


3.4  3.9 


9.4 


4.5- 

LONSER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.58  LARGEST  HS(  FT )  =  1.07  ANGLE  CLASS  V.  -  10.0 


TOTAL 


0.  -  0.24 

0 

0.25  -  0.49 

286 

266 

0.50  -  0.74 

143 

143 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

5 

429 

6 

6 

6 

6 

6 

TOTAL 


0. 

0.24 

0 

0.25  - 

0.49 

444i 

. 

4441 

0.50  - 

0 . 74 

2865 

2865 

0.75  - 

0.99 

2435 

2435 

1.00  - 

1 .24 

143 

143 

286 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

# 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

# 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7306 

2578 

143 

6 

6 

6 

STATION  5  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

573 

573 

0.25 

- 

0.49 

.  7593 

7593 

0.50 

- 

0.74 

.  2665 

2865 

0.75 

- 

0.99 

286 

429 

715 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  11317 

429 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.44 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.82 

ANGLE 

CLASS  7.  =  11 

.7 

STATION  5  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0 . 75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

286 
7738 
429 


0  8451 


TOTAL 


286 

7736 

429 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =0.38  LARGEST  HS(FT)  =  0.68  ANGLE  CLASS  V. 


8.5 


STATION  5  SEASON  3 

FOR  ALL 

DIRECTIONS 

WATER 

DEPTH  = 

3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR 

ALL 

DIRECTIONS 

HEIGHT! FEET) 

PER 100 (SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0 

5-  1.0-  1.5-  2.0- 

2.5-  3. 

0-  3 

5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4  1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

985 

985 

0.25 

- 

0.49 

.  765  3 

7833 

0.50 

— 

0.74 

510 

3^8 

838 

0  .  75 

— 

0.99 

109 

36 

145 

1.00 

- 

1.24 

36 

36 

1.25 

- 

1.49 

. 

. 

0 

1.50 

— 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2. CO 

- 

2.24 

# 

0 

2.25 

— 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

666  9378 

437 

72 

6 

6 

6 

AVE  HS(FT) 

-  0.33 

LARGEST  HS(FT)  =1.13 

TOTAL 

CASES 

= 

274. 

STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH >=  0. 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  1X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT( FEET  I  PER IOD( SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2. 

0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

202 

202 

0.25 

- 

0.49 

405 

405 

0.50 

- 

0.74 

0 

0.75 

- 

0.99 

0 

1 .00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TO  TAL 

6 

6 

6 

6 

607 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.29 

LARGEST 

HS(  FT 

=  0 

.35 

ANGLE 

CLASS  V.  -  0 

.6 

STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  22.5 

WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  I  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

202 

202 

0.25 

- 

0.49 

.  4056 

4056 

0.50 

— 

0.74 

.  2839 

202 

3041 

0.75 

- 

0.99 

608 

608 

1.00 

- 

1.24 

405 

405 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

— 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  7097 

1215 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.51 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.04 

ANGLE 

CLASS  V.  -  8 

.3 

STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  45.0 

WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  1X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LCNGER 

0. 

0.24 

405 

405 

0.25  - 

0.49 

.  7910 

7910 

0.50  - 

0.74 

.  2028 

2028 

0.75  - 

0.99 

202 

202 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  10343 

202 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.41 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.80 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  10 

.5 

STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  67.5 

WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD ( SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

1014 

1014 

0.25 

- 

0.49 

11359 

11359 

0.50 

- 

0.74 

811 

811 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1 .24 

0 

1.25 

- 

1 .  *»9 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

13184 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HSIFT)  =  0 

.39 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.67 

ANGLE 

CLASS 

X  =  13 

.2 

Cl  32 


STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATEP  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET ) 


PERIOD* SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0-  2.5- 


2.4  2.9 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

608 

0.25  - 

0.49 

8924 

# 

0.50  - 

0.74 

2434 

405 

0.75  - 

0.99 

202 

1.00  - 

1.24 

1.25  - 

1.49 

1.50  - 

1.74 

1.75  - 

1.99 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

2.49 

2.50  - 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

11966 

607 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.41  LARGEST  HS(FT)  =0.82 


0 

ANGLE 


0 

CLASS 


7.  = 


0 

12.6 


STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  112.5 
WATEP  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


.0- 

0.4 


0.5- 

0. 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1 . 75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 
AVERAGE 


608 

4259 

2434 


608 

608 


HS(FT)  =  0.43 


0  0  7301  1216 

LARGEST  HS(FT)  =  0.85 


ANGLE  CLASS  7.  =  8.5 


STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  135.0 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0. 

0.24 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 

1.0-  1 
1.4 

5-  2.0- 

1.9  2.4 

.  1622 

2.5- 

2.9 

3.0- 

3.4 

3.5- 

3.9 

4.0- 

4.4 

4.5- 

LONGER 

0.25 

- 

0.49 

.  4462 

# 

0.50 

- 

0.74 

.  1217 

1825 

1014 

0.75 

- 

0.99 

405 

1.00 

- 

1  .  24 

. 

202 

202 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

. 

2.00 

- 

2.24 

. 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6  6 

6 

6  730i 

2230 

1216 

202 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.48 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.22 

ANGLE 

CLASS 

7.  =  11 

.0 

TOTAL 


608 

8924 

2839 

202 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


608 

4259 

3042 

608 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


1622 

4-462 

3042 

1419 

404 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  157.5 
WATEP  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000  )  OF  HEIGHT  A)JD  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

-0.24 

811 

611 

0 . 25 

-  0.49 

5273 

5273 

0.50 

-  0.74 

603 

405 

1013 

0.  75 

-  0.99 

202 

202 

202 

1.00 

-  1.24 

# 

202 

1.25 

-  1.49 

202 

202 

1.50 

-1.74 

0 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2.00 

-  2.24 

0 

2.25 

-  2.-49 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6692 

607 

6 

404 

6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0 

.42 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.27 

ANGLE 

CLASS 

z  = 

7.7 

STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  160.0 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  (  XI 0 Cl 0  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT(FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0. 

0.24 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 

1.0-  1 
1.4 

5- 

1.9 

2.0- 

2.4 

811 

2.5- 

2.9 

3.0- 

3.4 

3.5- 

3.9 

4.0- 

4.4 

4.5- 

LONGER 

811 

0.25 

- 

0.49 

1622 

1622 

0.50 

- 

0.74 

202 

405 

607 

0.75 

- 

0.99 

603 

608 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

— 

1.74 

0 

1.75 

— 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

”.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

2635 

1013 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.41 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.88 

ANGLE 

CLASS 

V.  =  3 

.7 

STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  202.5 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 
HEIGHT(FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0. 

0.24 

0.0- 

0.4 

0.5- 

0.9 

1.0-  1 
1.4 

5-  2.0- 

1.9  2.4 

.  1014 

2.5- 

2.9 

3.0- 

3.4 

3.5-  4.0- 

3.9  4.4 

4.5- 

LONGER 

1014 

0.25 

- 

0 .  49 

.  1622 

lo22 

0.50 

- 

0.74 

0 

0.75 

- 

0.99 

202 

202 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

1.74 

0 

1.75 

— 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GP EATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  26  36 

202 

6 

6  6 

0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.27 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.86 

ANGLE 

CLASS  V.  =  2 

.8 

STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  225.0 
WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE t  X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0 

.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

'4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

6C8 

608 

0.25 

- 

0.49 

.  1014 

1014 

0.50 

- 

0.74 

0 

0.  ;  5 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1  .  74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  1622 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT) 

=  0.26 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

41 

ANGLE 

CLASS 

=  1 

6 

STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  247.5 
WATER  OEPTH  :  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HE IGHT( FEET  1 

PERIOD! 

SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

2.5-  3.0- 

3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 

2.9  3.4 

3.9  4.4  LONGER 

0. 

0.24 

811 

811 

0.25  - 

0.49 

1825 

1825 

0.50  - 

0. 74 

405 

202 

607 

0.75- 

0 . 99 

202 

202 

1.00- 

1.24 

0 

1.25- 

i  .49 

0 

1.50- 

1.74 

' 

0 

1.75  - 

1.99 

. 

0 

2  .CO  - 

2.24 

. 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

304i 

404 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.33  LARGEST  HS(FT)  =  0.75  ANGLE  CLASS  X 


3.4 


STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  270.0 
WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT*  FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =  0.99  ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

*.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS  ) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2.0-  2.5- 

1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.28 


0  0  2636 

LARGEST  HS(FT)  =0.35 


ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  315.0 
WATER  OEPTH  =  3.00  FEE1 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.19 


810  202  0 
ANGLE  CLASS  V.  =  5.1 


STATION  5  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
W4TEP  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1C00 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


FERIOD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3 .  C 


4.5- 

LONGER 


• 

0. 

_ 

0.24 

202 

202 

0.25 

- 

0.49 

2231 

2231 

• 

“  • 

0.50 

- 

0.74 

608 

202 

810 

'  . 

0.75 

- 

0.99 

1217 

202 

1419 

1.00 

- 

1.24 

603 

608 

„■  .* 

1.25 

- 

1.49 

405 

405 

1  *, 

1.50 

- 

1.74 

. 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

# 

0 

’  <( 

2.50 

- 

GREATER 

0 

■  . 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

304i 

1419 

810 

405 

6 

6 

La 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.66  LARGEST  HS(FT)  =1.31  ANGLE  CLASS  X  = 


cm 


AVE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS(FT)  =  1.31  TOTAL  CASES  =  493. 


STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  0. 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD) SECONDS ) 


TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

96 

96 

0.25 

— 

0.49 

337 

337 

0.50 

- 

0.74 

48 

43 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

— 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  48i 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.34 

LARGEST 

HS(FT)  =  0 

.68 

ANGLE 

CLASS  7=0 

.5 

STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  22.5 

WATER  OEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10 00 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT) FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.54  LARGEST  HS(FT)  =  1.07  ANGLE  CUSS  7.  =  8.4 


TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5-  3 

0- 

3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

- 

0.24 

96 

96 

0.25 

— 

0.49 

3996 

3996 

0.50 

- 

0.74 

2455 

48 

2503 

0.75 

— 

0.99 

1588 

1538 

1.00 

— 

1.24 

144 

48 

192 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6  6 

6547 

1780 

48 

6 

6  6 

STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  45.0 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2-50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3. 


4.0-  4.5- 

9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.44 


385 

6740 

1877 

144 


9146 


481 

192 


673 


TOTAL 


385 

6740 

1877 

625 

192 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


URGEST  HS(FT)  =  1.13  ANGLE  CLASS  7.  =  9.8 


STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  67.5 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.39  LARGEST  HS(FT)  =  1.09  ANGLE  CLASS  7.  =  10.2 


TOTAL 


0. 

0.24 

818 

818 

0.25  - 

0.49 

8425 

8425 

0.50  - 

0.74 

866 

866 

0.75  - 

0.99 

0 

1.00  - 

1.24 

96 

96 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

10109 

96 

6 

6 

6 

6 

C137 


STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOO! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  h.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS(FT)  =1.09  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  112.5 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS( FT ) 


ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  135.0 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

....  866  ..... 

.  .  .  .  4814  ..... 

.  1444  1492  .... 

962  1107 

577  192 


iTAL  0  0  0  0  7124  2454  1634  529  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.56  LARGEST  HS(FT)  =  1.39  ANGLE  CLASS  V.  =  11.8 


STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  157.5 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

- 

1  .99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

HEIGHT! FEET  I 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.44  LARGEST  HS(FT)  =1.27  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  5  I  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  160.0 
INTER  DEPTH  =  3.00  FEET 

URGENT  OCCURRENCE  (  XI 000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT) FEET ) 

0. 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1 . 00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.99 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.99 

2.50 

- 

GREATER 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


PERIOD) SECONDS) 

.0 


TOTAL 


:.4 

365 

3707 

1155 


5247 


.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


337 

365 


722 


96 

46 


144 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS(FT)  =  1.02  ANGLE  CLASS  7.  =  6.1 


STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  202.5 

W\TEP  DEPTH  =  3. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT ( FEET  )  PERIODt SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


365 

3707 

1492 

4S1 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0. 

0.24 

818 

818 

0.25  - 

0.49 

2022 

. 

2022 

0.50  - 

0 . 79 

56 

144 

240 

0.75  - 

0.99 

240 

240 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2936 

384 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.32  LARGEST  HS(FT)  =  0.92  ANGLE  CLASS  V.  =  3.3 


STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  225.0 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT) FEET  I 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0-  1.5- 


1.4 


1.9 


2.0- 

2.4 


2.5-  3.0- 


2.9 


3.4 


3.5- 

3.9 


.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  MSI  FT)  =  0.34  LARGEST  HS(FT)  =  1.13  ANGLE  CLASS  7.  =  3.6 


TOTAL 


0. 

0.24 

529 

529 

0.25  - 

0.49 

2455 

2455 

0.50  - 

0.74 

337 

9b 

433 

0.75  - 

0.99 

43 

48 

1.00  - 

1.24 

96 

56 

1.25  - 

1.49 

# 

0 

1.50  - 

1 .  74 

, 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

332i 

144 

96 

6 

6 

6 

STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  247.5 

WATEP  DEPTH  -  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT) FEET )  PcPIOD! SECONDS )  TOTAL 


o 

o 

1 

Q 

1 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

. .  24 

529 

529 

0.25 

- 

0.49 

.  2744 

2744 

0.50 

- 

0  .  74 

240 

48 

288 

0.75 

- 

0.99 

192 

192 

1  .  00 

- 

1  .  24 

48 

43 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1  .  74 

0 

1  .  75 

- 

1 . 99 

. 

0 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2  .  25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

CPE  A  TER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  3513 

240 

48 

6 

6 

6 

AVEPAGE  HSI FT  )  =  0.35 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.14 

ANGLE 

CLASS 

7.  = 

3.8 

CH9 


STATION  5  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  337.5 

WATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT* FEET)  PERIOD* SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

144 

144 

0.25 

- 

0.49 

.  1588 

.  . 

1588 

0.50 

- 

0.74 

337 

192 

529 

0.75 

- 

0.99 

577 

48 

625 

I  .00 

— 

1.24 

529 

48  ; 

577 

1.25 

- 

1.49 

240 

240 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

. 

0 

2.00 

- 

2.24 

. 

.  # 

0 

2.25 

- 

2.49 

,  . 

0 

2.50 

- 

CPEATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  2069 

769 

577 

280  6 

6 

AVERAGE  HSIFT)  =  0 

.65 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.46 

ANGLE 

CLASS  7  = 

3.7 

FOR  ALL  DIRECTIONS 


STATION  5  1  TEAR 

MATER  DEPTH  =  3.00  FEET 

FEPCENT  OCCURRENCE!  X100 J  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET ) 


0. 


0.24 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


:.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.25  -  0.99 

5979 

' 

' 

0.50  -  0.74 

l4<-8 

467 

0.75  -  0.99 

14 

707 

22i 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

52 

178 

48 

62 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

8202 

1226 

399 

110 

6 

6 

741 


AVE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(FT)  =  1.46 


TOTAL  CASES  = 


2077 


TOTAL 


741 

5979 

1935 


2  78 
62 
0 
0 
0 
0 
0 


STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH)-  0. 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) XIOCO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET )  PERIOD ( SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2. 

0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

— 

0.49 

143 

143 

0.50 

- 

0.74 

143 

143 

0.75 

— 

0.99 

0 

1 . 00 

- 

1.24 

143 

143 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

286 

143 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.74 

LARGEST 

HS(  FT 

=  1 

.15 

ANGLE 

CLASS  X  =  0 

.4 

STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (OEG  AZIMUTH ) -  22.5 

WATFR  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1C00 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

0 

0.25  - 

0.49 

1289 

1239 

0.50  - 

0.74 

2578 

2573 

0.75  - 

0.99 

2143 

2148 

1.00- 

1.24 

1432 

1432 

1.25  - 

1.49 

1002 

143 

1145 

1.50  - 

1.74 

143 

1146 

1239 

1.75  - 

1.99 

. 

143 

143 

2.00  - 

2.24 

. 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

2577 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6015 

1432 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.94  LARGEST  HS(FT)  =  1.S1  ANGLE  CLASS  X  =  10.0 


STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  45.0 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

'2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0 

0.25 

- 

0.49 

358i 

4584 

3581 

0.50 

- 

0.74 

4584 

0.75 

- 

0.99 

2  722 

2722 

1.00 

- 

1.24 

659 

659 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

GREATER 

0 

TOTAL  0  0  0  0  11746  0  0  0  0  0 


AVr?AGE  HS(FT)  =  0.64  LARGEST  HS( FT )  =  1.23  ANGLE  CLASS  X  =  11.7 


STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  67.5 

WATEP  DEPTH  =  11.00  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.'-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

2005 

2005 

0.50 

- 

0 . 74 

4011 

4011 

0.75 

- 

0.99 

Z1m3 

2148 

1.00 

- 

1.24 

143 

143 

266 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1  .  75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2  .  h9 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

8307 

143 

6 

6 

6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0.63  LARGEST  HS(FT)  =  1.13  ANGLE  CLASS  X 


8.5 


STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  90.0 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  GCCURRENCEtXIOOO  I  OF  HEIGHT  ANP  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

0  . 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1 . 75 

- 

1 . 99 

2 . 00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 


PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

I  I  !  I  2292  .'!!!! 

.  3724  ..... 

.  1209  143  ... 

716  ... 

716  143  .  . 

143  .  . 


6  6  6  6  7305  1575  286  6  6  6 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.73  LARGEST  HS(FT)  =  1.57  ANGLE  CLASS  X  =  9.2 


TOTAL 


0 

2292 
372-4 
1*»  57 
7U* 
8  59 
1-4  3 
0 
0 
0 
0 


STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) -  112.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  1X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.  5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

286 

286 

0.25 

— 

0.49 

.  2005 

2C05 

0.50 

- 

0.74 

.  372  4 

377-4 

0.75 

- 

0.99 

.  1432 

1  W  ‘  2 

1  .  00 

— 

1.24 

716 

7  Is 

1.25 

- 

1.49 

429 

<♦:  9 

1.60 

— 

1 . 74 

143 

1^5 

1.75 

— 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  7447 

1145 

143 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  :  0.66 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.52 

ANGLE 

CLASS  X  =  8. 

7 

STATION  6 

SEASON  X 

ANGLE  CLASS  (DEC 

AZIMUTH):  135.0 

WATFP 

DEPTH 

=  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 ) 

OF  HEIGHT 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  ) 

PERIOD* SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  I 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.  5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LOfiGER 

0. 

-  0.24 

573 

573 

0 . 25 

-  0.49 

716 

, 

716 

0.50 

-0.74 

.  1575 

1146 

2721 

0  .  75 

-0.99 

143 

2005 

e59 

30  0  7 

I  .  00 

-  1.24 

859 

1289  ; 

21**8 

1.25 

-  1.49 

, 

573 

573 

1  .  60 

-1.74 

0 

1  .  <  5 

-  1.99 

0 

2.00 

-  7.2** 

0 

2 . 5 

-  2.  *4'* 

0 

7  .  :»9 

-  C  9 1  A  T  E  R 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6  3007 

315i 

1716 

1862  6 

6 

AVERAGE  HSIFTI  :  0 

.80  LAPCEST 

HS(FT)  =  1 

.38 

ANGLE 

CLASS  X  =  9. 

7 

STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  157.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HFIGHT! FEET ) 

PERIOD)  SEC 0! IDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1 .9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LOfJGER 

0 .  -0.24 

573 

573 

0.25  -  0.49 

2005 

2005 

0.50  -  0.7*4 

1719 

1862 

'  561 

0 . 75  -  0.99 

1862 

1289 

3151 

1.00  -  1  .2*4 

286 

429 

7  J  5 

1.75  -  1  .  *4 9 

0 

1.40  -  1 . 74 

0 

1.75  -  1 . 99 

. 

0 

2. CO  -  2.2*4 

0 

2.25  -  2  .  *4  9 

0 

7.50  -  CQLATEP 

0 

1 0  r  AL 

6  6 

6 

6 

4297 

3724 

1575 

429  6 

6 

AVERAGE  HSIFT)  :  0.67 

LAPGE5T 

HSIFT)  =  1 

.21 

ANGLE 

CLASS  X  =  10 

.  0 

AVERAGE  HS(FT) 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  0. 

WATER  DEPTH  =  11. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE l X10 00 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  I  PERIOD) SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  l^'GER 


0. 

0.24 

0.25- 

0.49 

0.50- 

0 . 74 

0.75- 

0.59 

1.00- 

1  .  24 

1.25  - 

1.49 

1.50  - 

1.74 

1.75  - 

1 . 99 

2.00  - 

2.24 

2.25- 

2.49 

2.50  - 

GPEATER 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS( FT )  =  0.60  ANGLE  CLASS  X  =  0.6 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  22.5 
WATER  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGH T(FEET) 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1.74 
1  .  Q9 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS ) 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.83  LARGEST  HS(FT)  =  1.80 


4.5- 

LCNGER 


404  0 

ANGLE  CLASS  X 


wItFP°DEPTH  :SUS00  FEET  ANGLE  CU5S  *DEG  AZIMUTH)r  45‘° 
PERCENT  OCCURRENCE  1X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


0  . 

-0.24 

0.25 

-  0.49 

o.so 

-  0.74 

0.75 

-0.99 

1.00 

-1.24 

1  .  25 

1.49 

1.50 

-  1  .  /'4 

1.  75 

-  1.99 

2 . 00 

-  2.24 

2.25 

-  2.49 

2.50 

-  GPLATER 

PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.06  ANGLE  CLASS  X  -  10.5 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  67.5 
WATER  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  <  X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


■IGHT!  FEET  ) 


0. 

_ 

0.24 

0 . 25 

- 

0 .49 

0 . 50 

- 

0 . 74 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1  .  00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1  .  50 

- 

1.74 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2  .  00 

- 

2  .  24 

2 . 25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GPLATER 

IOTAL 

PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.68 


LARGEST  HS( FT ) 


1  1419  0  0 

1.39  ANGLE  CLASS  X 


4.5- 

LONGER 


ClftO 


STATION  6  SEASON  3  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE t  X100  )  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET  ) 


PEPIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0 

1.5- 

2.0-  2 

5-  3 

0-  3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9  1 

4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4  3.9 

4.4 

LGNGER 

0. 

_ 

0.24 

766 

766 

0.25 

— 

0.49 

4  654 

4654 

0.50 

- 

0.74 

3029 

182 

3211 

0 . 75 

- 

0.99 

218 

4 ;  4 

145  : 

837 

1.00 

- 

1.24 

3o 

36 

72 

114 

1 . 25 

- 

1.49 

36 

36 

1.50 

- 

1 . 74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

0 

2 . 00 

— 

2.24 

0 

2 . 25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

0903 

692 

253  6 

6 

6 

AVE  HSIFT) 

=0.43  LARGEST 

US! FT )  = 

1 . 34 

TOTAL 

CASES  = 

274. 

C  1  59 


STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
MATES  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE l X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0.48 


0  14962 
LARGEST  HS( FT)  =  0.72 


ANGLE  CLASS  X 


15.0 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LCNGER 

0. 

-0.24 

364 

364 

0 . 25 

-  0.49 

7299 

7299 

0 . 50 

-  0.74 

7299 

7299 

0.75 

-  0 . 49 

0 

1.00 

-  1.24 

0 

1.25 

-  1.4) 

0 

1.50 

-  1  .  74 

0 

1.75 

-  1.99 

0 

2 . 00 

-  2.24 

0 

2.25 

-  2.4  9 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  DEPTH  -  n.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10C0 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1 .4 

1.9  2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9 

4.4 

LCNGER 

0. 

0.24 

.  1094 

1094 

0.25 

- 

0.49 

729 

729 

0.60 

- 

0 . 74 

.  1094 

10  94 

0.75 

- 

0 . 4) 

1824 

1824 

1  .  00 

- 

1  .  24 

364 

2o4 

1  .  25 

- 

1.49 

0 

1 . 60 

- 

1 . 74 

0 

1 . 75 

- 

1.99 

0 

2 . 00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

(OTAL 

6 

6 

6 

6  2917 

1824 

364 

6 

6 

6 

AVERAGE  H3( FT  1  =  0 

.62 

LARGEST 

HSIFT)  =  1 

.06 

ANGLE 

CLASS 

X  =  5. 

l 

STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  315.0 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

([(CENT  OCCURRENCE!  X1C00)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


2.00  - 


2.6)  -  OF 

TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 


s.  T  E  P 


AVCPACE  HS(FT) 


0.65 


0  0  1458 

LARGEST  HOI  FT)  -  1.14 


364  0  0 

ANGLE  CLASS  X  =  1.8 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

0 

0.25  - 

0 . 49 

72  9 

729 

0  so  - 

0  .  74 

729 

7C9 

0  .  75  - 

0 . 59 

0 

1.00  - 

1  .  24 

0 

1.25- 

1.49 

364 

364 

1.50- 

1  .  74 

0 

1  .  75  - 

1  .  >9 

0 

STATION  6  SFASON  3  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH )=  337.5 
WAT  I  P  Q!  PTH  ••  1  1  00  f  F(  r 

Pi'JUNI  OCCUPRl  f.Cl  I  <’.CC0  I  CF  HEIGHT  AND  PEPICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FECTI 

0 .  -0.24 

0.0-  0.5 

0.4  0.9 

0 
i  . 

n  p  io3»  r/ACii 

i  s  7 .  c  : .  r> 

1 . 9  .  .  <4  7.9 

c > 

VO 

J.H 

3.5-  4.0-  4.6- 

3.9  4.4  LONGER 

TOTAL 

0 

0.25 

-  0  “9 

i  -  2  i 

729 

0  .  60 

-  0  .  -’4 

72  9 

0  .  75 

-  0.9  9 

C 

1  .  00 

-  1.2. 

0 

i  .  2  6 

-  1.4V 

0 

1  .  60 

-  1  .  74 

0 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2  .  00 

-  2.24 

0 

2.25 

-  2.49 

0 

2.50 

-  t-'M  A  IT P 

0 

)  OT  AL 

6  6 

6 

6  6 

6 

6  6  6 

AVERAGE  HSIFT)  -  0.46  LAPP, (ST  HSiFT)  0.56  ANGLE  CLASS  X  -  1.5 


f'l  A") 


STATION  A  SEASON  3  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH )  =  1C0.0 
MATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1CC0  )  OF  HEICHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


d .  24 
0.49 
0.74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  J.O-  3.5-  4.0-  4.5- 

9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

729  ..... 

.  4744  ..... 

.  4014  729  .... 

.  1824  .... 


0  9487  2553  364 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.56  LARGEST  HS(FT)  =  1.01  ANGLE  CLASS  X  -  12.4 


STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  202.5 
MAT EP  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


-  0.24 
5  -  0.49 
D  -  0.74 
3  -  0.99 
]  -  1.24 
5  -  1.49 
1  -  1.74 
5  -  1.99 
0  -  2.24 
3  -  2.49 
3  -  CPEATER 
10TAL 


PERIOD! SECONDS) 

0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3. C 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  2 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.38  LARGEST  HS(FT)  =  0.94  ANGLE  CLASS  X  - 


STATION  A  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  225.0 
M'ATEP  DEPTH  =  11.00  EEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( XI 000 1  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2-0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.45 


LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  X 


STATION  A  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATFR  OE PTH  =  11.00  FEET 

PtRCENF  OCCUPRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 

GPEATER 


PERIOO! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS(FT)  =0.75  ANGLE  CLASS  X  =  12.4 


C157 


STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATER  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

364 
2919 
1459 
364 


5106 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.47  LARGEST  HS!  FT )  =  0.92  ANGLE  CLASS  7.  =  5.1 


STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.25 

0.50 


75 

00 

25 

50 

75 

00 

25 

50 


0.24 
0.49 
0.74 
0.99 
1 . 24 

1.49 
1.74 
1.99 
2.2** 

2.49 
GREATER 


TOTAL 

AVERAGE  HS! FT ) 


1824 

2139 

1094 


364 


0.60 


0  5107  364 

LARGEST  HS!  FT  )  =  1.07  ANGLE  CLASS  7. 


5.5 


STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  135.0 
WATEP  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


.5- 

1.9 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 


50 

75 

00 

25 

50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
CPEATER 


2.0-  2.5- 

2.4  2.9 

1459 
729 
729 

729 


3.0- 

3.4 


364 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


2917 


729 


364 


AVERAGE  HS!  FT  )  =  0.45  LARGEST  HS!  FT )  =  0.86  ANGLE  CLASS  7.  =  4.0 


STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  157.5 
WATEP  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


364 

2919 

1459 

364 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1824 

2189 

1094 

364 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


1459 

729 

729 

1093 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0. 

0.24 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 

1.0-  1 
1.4 

5- 

1.9 

2.0- 

2.4 

1459 

2.5- 

2.9 

3.0- 

3.4 

3.5- 

3.9 

4.0- 

4.4 

4.5- 

LONGER 

1459 

0.25 

- 

0.49 

2554 

2554 

0 . 50 

- 

0.74 

1324 

1094 

29]  8 

0  .  75 

- 

0.99 

364 

1094 

1458 

1 . 00 

- 

1  .  24 

0 

1 .25 

- 

1.49 

0 

1  .  50 

- 

1 . 74 

0 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2 . 00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2 . 50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

5837 

1458 

1094 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS! FT )  =  0.51 

LARGEST 

HS! FT )  =  0 

.98 

ANGLE 

CLASS 

7.  -  & 

.4 

m 


'  71 


CL56 


STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  0. 

WATff  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1  . 49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

~ 

GREATER 

TOTAL 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


729 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


729 


AVERAGE  HS<  FT )  =  0.33  LARGEST  HS(FT)  =  0.30  ANGLE  CLASS  V.  =  0.7 


STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  22.5 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


0 

729 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0.  -  0.24 

0 

0.25  -  0.49 

1094 

1094 

0.50  -  0.74 

1094 

1094 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2188 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS(FT)  =  0.68  ANGLE  CLASS  V.  =  2.2 


STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL  0000  2188 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.36  LARGEST  HS(FT)  =  0.51  ANGLE  CLASS  V.  =  2.2 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5-  2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4  2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

.  1824 

1824 

0.50 

- 

0.74 

364 

364 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

GREATER 

0 

STATION  6  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

1.9  2.4  2.9  3.4 


2189 

1094 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.47 


0  0  3283 

LARGEST  HS(FT)  =  0.66 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  = 


TOTAL 


0 

2189 

1094 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


3.3 


C 1 55 


STATION  6  SEASON  2  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5-  3 

0- 

3.5-  4 

0-  4.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

0.24 

294 

294 

0.25 

- 

0.49 

2630 

# 

2630 

0.50 

- 

0.74 

2549 

375 

. 

2924 

0.75 

- 

0 . 99 

960 

539 

392 

1911 

1  .  00 

- 

1.24 

196 

490 

294 

130 

16  : 

1126 

1.25 

- 

1.49 

16 

163 

147 

228 

81 

6  35 

1.50 

- 

1.74 

98 

81 

49 

16 

244 

1.75 

- 

1.99 

. 

32 

114 

146 

2.00 

- 

2.24 

m 

32 

32 

2.25 

- 

2.49 

. 

. 

f  r 

0 

2.50 

- 

GREATER 

47i 

0 

TOTAL 

6  6 

6  6 

6665 

1665 

914 

227  6 

AVE  HS(FT)  =  0.74  LARGEST  HS(FT)  =  2.15  TOTAL  CASES  =  612. 


STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  270.0 
WATER  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43 


0  0  1142 

LARGEST  HS(FT)  =0.61 


ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10C0)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


PERIOOt SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


LARGEST  HS(FT)  =1.31 


0  163 

ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  315.0 
WATER  DEPTH  =  11.00  FFET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GPEATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.69  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  337.5 
WATF9  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


1.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


25  -  0.49 

490 

490 

50  -  0.74 

326 

326 

75  -  0.99 

163 

163 

00  -  1.24 

0 

25  -  1.49 

,  0 

50  -  1.74 

326 

326 

75  -  1.99 

326 

326 

00  -  2.24 

326 

3.6 

25  -  2.49 

. 

0 

50  -  GPEATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

979 

6 

326 

652 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  1.22  LARGEST  HS(FT)  =  2.15  ANGLE  CLASS  X  =  2.0 


3ItK°DEPT$  =SflS§0  FEET  ANGLE  CLASS  ,DEG  AZIKU™,=  180.0 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0. 75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1 .49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0-  2.5- 

2.4  2.9 


3.0- 


TOTAL 


163 

816 

1633 


163 

653 


3.4 


490 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


326 


0  2612  816  490 


326 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.71  LARGEST  HS(FT)  =  1.32  ANGLE  CLASS  V.  -  4.2 


WATER^OEPTH  =SM  lEET  ANGLE  CUSS  <DEG  AZIMUTH»= 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 

0. 

0.24 

0.25 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.  75 

- 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 


.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0-  2.5- 


TOTAL 


2.4 

2.9 

326 

1470 

326 

163 

163 

. 

163 

3.0- 

3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0  2285  326 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.47  LARGEST  HS!  FT )  =  1.06  ANGLE  CLASS  /.  =  2.6 


HEIGHT! FEET) 


3I^°BeptS  =SffS$  f2EET  ANGLE  CUSS  (DEG  AZIf1UTH)=  225.0 
PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0-  1. 

1.4 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 


5-  2.0- 

1.9  2.4 


980 

490 


0  1470 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS! FT )  =  0.45  LARGEST  HS! FT  )  =  0.67  ANGLE  CLASS  X  =  1.5 


TOTAL 


163 

816 

1796 

653 

490 

326 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


326 

1470 

326 

326 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

980 

490 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


SIte5°8eptS  =SIAS00  hlT  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  247.5 
PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET ) 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 
1 .  75 
2.00 

2.25 

2. 50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GPEATER 


.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


PERIOD! SECONDS) 
2 


.0- 

2.4 

163 

816 

326 

163 


1468 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS! FT )  =  0.43  LARGEST  HS! FT )  =  0.75 


0  0 
ANGLE  CLASS  V.  - 


TOTAL 


163 

816 

326 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


1.5 


C152 


STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  11.00  EEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X10  00  J  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

H 

1 

O 

H 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

163 

163 

0.25 

— 

0.49 

2450 

2450 

0.50 

- 

0 . 74 

2287 

2287 

0.75 

- 

0.99 

1797 

1797 

1.00 

— 

1.24 

653 

653 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

6697 

653 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.62 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.16 

ANGLE 

CLASS 

7-7 

.4 

STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  112.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10C0 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

163 

163 

0.25 

_ 

0.49 

3267 

3267 

0.50 

- 

0.74 

3104 

3104 

0.75 

- 

0.99 

1797 

326 

2123 

l.ou 

— 

1.24 

1960 

1960 

1.25 

1.49 

163 

816 

979 

1.50 

1 .74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

2449 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

833i 

816 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.72 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.40 

ANGLE 

CLASS  7.  =  11 

.6 

STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  135.0 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10 00)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

616 

816 

0.25 

- 

0.49 

.  1797 

1470 

. 

1797 

0.50 

_ 

0.74 

.  2941 

1143 

. 

4411 

0.75 

- 

0.99 

163 

2614 

# 

3920 

1.00 

_ 

1.24 

. 

1797 

816 

2613 

1.25 

- 

1.49 

. 

490 

1797 

653 

2940 

1.50 

- 

1 . 74 

490 

163 

653 

1.75 

- 

1.99 

. 

. 

1143 

1143 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

, 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  5717 

4084 

3430 

3103 

1959 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.94 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.91 

ANGLE 

CLASS 

7  -  18 

.3 

STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  157.5 
WATER  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4 

0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

816 

816 

0.25 

- 

0.49 

.  2287 

, 

228  7 

0.50 

- 

0.74 

.  2450 

2124 

4574 

0.75 

- 

0.99 

1470 

2777 

4247 

1.00 

- 

1.24 

653 

490 

163 

1306 

1.25 

- 

1.49 

163 

163 

1.50 

- 

1.74 

. 

0 

1.75 

- 

1.99 

. 

0 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  5553 

3594 

3430 

490 

326 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.69 

LAPGEST 

HS(FT)  =  1 

.42 

ANGLE 

CLASS  X 

=  13. 

4 

0. 


STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH): 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 
PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET ) 


PERIOD ( SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0 . 50 

- 

0.74 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1  .  00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2 . 25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


326 


326 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.63  LARGEST  HS(  FT  I  =  0.67  ANGLE  CLASS  V.  -  0.3 


STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  ( DEG  AZIMUTH > :  22.5 

WATEP  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  >  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! 

FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

I96  0 

. 

0.50 

- 

0.74 

1797 

0.75 

- 

0.99 

2450 

163 

1.00 

- 

1.24 

980 

653 

1.25 

- 

1.49 

163 

816 

1.50 

— 

1.74 

326 

1 . 75 

- 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7350 

1632 

326 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0 

.84 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.68 

ANGLE 

CLASS 

4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


9.3 


STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  45.0 

WATEP  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOQO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

4084 

• 

0.50  -  0.74 

3267 

0.75  -  0.99 

1307 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

816 

326 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

653 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

9474 

979 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.68  LARGEST  HS(FT)  =  1.72  ANGLE  CLASS  V.  =  10.5 


TOTAL 


0 

0 

326 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1960 

1797 

2613 

1633 

979 

326 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

4084 

3267 

1307 

816 

326 

653 

0 

0 

0 

0 


STATION  6  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >:  67.5 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

4248 

. 

4248 

0.50 

- 

0.74 

5065 

. 

5065 

0.75 

- 

0.99 

1633 

960 

1633 

1.00 

- 

1.24 

163 

1143 

1.25 

- 

1.49 

163 

163 

326 

1.50 

- 

1.74 

326 

326 

1 . 75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

11109 

1469 

163 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.66 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.70 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  12 

.7 

F OP  Alt  0IPECTI0*'3 


STATION  6  SEASON  1 

FtRCENTEOCCUPPtNCE( X100  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOP  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT ( FEET  )  PERIODT SECONDS >  TOTAL 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0  .  *+9 

0.50 

- 

0 . 74 

0 . 75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1  .  25 

_ 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1  .  75 

- 

1.99 

2 . 00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.h9 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


AVE  HS<  FT) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1 

1.5- 
4  1.9 

2.0- 

2.4 

2.5-  3 

2.9 

0-  3 
3.4 

5- 

3.9 

4.0- 

-4 . 4 

4.5- 

LCNGER 

229 
2  3  76 
3006 

1131 

llH 

329 

7w7 

429 

2h3 

14 

257 

200 

85 

303 

42 

17i 

143 

14 

14 

14 

14 

229 

2  37  6 

3  3  3  7 
21.5 

914 
471 
3  -2 
70 
0 
o 

6  6 

6  6 

6860 

1802 

884 

342 

28 

6 

0 

=  0.72  LARGEST 

HS(  FT) 

=  1.82 

TOTAL 

CASES 

= 

698. 

STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
WATEP  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET)  PERIODt SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

1289 

1289 

0.50 

- 

0.74 

1002 

1002 

0.75 

- 

0 . 99 

1h3 

143 

1.00 

- 

1.24 

143 

143 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

143 

143 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2434 

143 

143 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.59 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.61 

ANGLE 

CLASS  V.  -  2. 

7 

STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4 

0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

143 

143 

0.25 

- 

0.49 

.  429 

429 

0 . 50 

- 

0.74 

236 

143 

429 

0.75 

- 

0.99 

429 

143 

572 

1.00 

- 

1.24 

. 

286 

286 

1.25 

— 

1.49 

. 

573 

573 

1.50 

- 

1.74 

m 

143 

143 

143 

429 

1.75 

- 

1 . 99 

143 

143 

286 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  858 

572 

572 

859 

286 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  1 

.04 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.82 

ANGLE 

CLASS  V. 

=  3 

.2 

STATION  6  SEASON  I  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  315.0 
WATEP  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

5- 

0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

143 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

143 

0.25 

- 

0.49 

.  1432 

# 

. 

1432 

0.50 

- 

0.74 

.  1146 

. 

. 

1146 

0.75 

- 

0.99 

573 

. 

573 

1.00 

- 

1.24 

286 

286 

1.25 

- 

1 .49 

143 

143 

286 

1.50 

- 

1 . 74 

, 

429 

429 

1.75 

- 

1.99 

0 

2 . 00 

- 

2.24 

. 

. 

0 

2 . 25 

- 

2  .**9 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  3294 

429 

572 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.72 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.65 

ANGLE 

CLASS  V.  -  4. 

3 

STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  11. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0 

0.25 

- 

0.49 

429 

429 

0.50 

- 

0 . 74 

1432 

1432 

0 . 75 

- 

0.99 

573 

286 

659 

1.00 

- 

1.24 

573 

573 

1.25 

- 

1.49 

286 

286 

1.50 

- 

1 . 74 

859 

659 

1.75 

- 

1 . 99 

286 

286 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2434 

859 

143i 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  1.01  LARGEST  HS(FT)  =  1.81  ANGLE  CLASS  V.  -  4.7 


C148 


STATION  6  SEASON 
WATER  DEPTH  =  11.00 


1 

FEET 


ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH )  =  180.0 


pe: 

NT  OCCURRENCE! X10G0 ) 

OF  HEIGHT 

AND  PERIOD  BY 

HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5-  3. 

0-  3 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

0. 

_ 

0.24 

143 

0 . 25 

- 

0.49 

716 

0 . 50 

- 

0 . 74 

.  2143 

143 

0.75 

- 

0.99 

2722 

286 

1  .  00 

- 

1.24 

429 

1.25 

- 

1.49 

143 

1.50 

- 

1.74 

1 . 75 

- 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LCNGER 


TOTAL 

AVERAGE 


143 


3007  2865  858 


143 


H5( FT  )  =  0.76  LARGEST  HS(FT)  =  1.33  ANGLE  CLASS  Z  =  6.9 


STaiION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  202.5 
HATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.25 
0 . 50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 


00 

25 

50 


TOTAL 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


286 
1719 
42  9 


4^9 

143 


143 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.57 


0  0  2434 

LARGEST  HS(FT)  = 


572 
1.36 


143 


143  143 

ANGLE  CLASS  Z  = 


3.3 


STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  225.0 
WATER  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOO! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1 . 75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

“ 

GREATER 

143 

2148 

573 


143 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0  3007 


=  0.45  LARGEST  HS(FT)  =1.02 


0 

ANGLE 


CLASS  Z  =  3.0 


STATION  6  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD ( SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0 . 74 

0,75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1 .49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

“ 

GREATER 

TOTAL 


1575 

1002 

143 


143 


2720 


143 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.55 


LARGEST  HS(FT)  =1.37 


0  0 

ANGLE  CLASS  Z  = 


2.9 


TOTAL 


143 

716 

2291 

3008 

429 

286 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


286 

1719 

429 

429 

2c6 

143 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


143 

2148 

573 

0 

143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1575 

1002 

143 

0 

143 

0 

0 

0 

0 

0 


C1A7 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  II. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100C  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1 . 24 

1.49 
1  .  74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  5.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.66  LARGEST  HS(FT)  =  1.23 


0  0 
ANGLE  CLASS  X 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  112.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10Q0  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET ) 


0.24 
0.49 
0.74 
0  .  °9 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2 .49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.59  LARGEST  HS< FT )  =  1.13  ANGLE  CLASS  X  =  0.5 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  135.0 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOCO 1  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD !  SECO!  IDS  ) 


.0-  1.5- 

1.4  1.9 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0 . 50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1 . 75 

- 

1.99 

2 . 00 

- 

2.24 

2.2  5 

_ 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0.70 


0  0  4461  4055 

LARGEST  HS( FT  )  =  1.51 


600  1419 

ANGLE  CLASS  V. 


404 

=  11.0 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  157.5 
WATFR  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCUPPENCE! X1000 }  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! 

SECONDS ) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

P.4  0.9 

1.0-  1 
1.4 

5- 

1.9 

2.0- 
2 . 4 

2.5- 

2.9 

3.0- 

3.4 

3.5-  4.0- 

3.9  4.4 

4.5- 

LCNCER 

( 

0. 

0.25 

-  0.24 

-  0.49 

1014 
167  2 

• 

1014 

i 

0 . 50 

-  0. 7^4 

1014 

2434 

608 

.5 

0  .  75 

-0.99 

405 

1013 

1.00 

-1.24 

. 

202 

!  202 

roc 

1 . 25 

-1.49 

coc 

1.50 

-1.74 

. 

202 

202 

1.75 

-1.99 

0 

2.00 

-  2.24 

0 

2.25 

-  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

TOTAL  0  0 

6 

6 

3650 

2039 

010 

6  404 

6 

0 

1 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0.60 

LARGEST 

HSI  FT  )  -  1 

.51 

ANGLE 

CLASS  V.  -  1 

.7 

1 

n  l  h  i 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE (X1C00  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


0.24 
0  .**9 

0 . 7-4 

0 . 99 

1.24 
1.49 
1.74 
1.99 

2.24 
2  .'.9 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.62  LARGEST  HS(FT)  =  1.29 


1012  0 
ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PLRCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43 


0  0  2635  202 

LARGEST  HS(FT)  =  1.34 


ANGLE  CLASS  X  - 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  225.0 
WATFR  OEPTH  =  11.00  FEET 

PEHCENI  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


'5-2.49 
,0  -  GREATER 
TOTAL  0 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0.41 


LARGEST  HS(FT) 


0  0  0 
ANGLE  CLASS  V.  -  1.6 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  247.5 
WATEP  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3 . C 

9  2.4  2.9  2 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LCN3ER 


0. 

- 

0.24 

0 

0 . 25 

- 

0.49 

2231 

2231 

0.50 

- 

0.74 

1217 

1217 

0  .  1 5 

- 

0 . 99 

0 

1.00 

- 

1.C4 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1  .  50 

- 

1  .  7-4 

0 

i .  ;5 

- 

1 . 99 

0 

2 . 00 

- 

C  .  Z  4 

0 

2.25 

- 

2  w  9 

0 

2.50 

- 

O'3  l  ATEP 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3448 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(FT)  =  0.73  ANGLE  CLASS  X  = 


C  16.2 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


0  2027 


202 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS(FT)  =  1.34  ANGLE  CLASS  V.  -  2.2 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  292.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  0.81  ANGLE  CLASS  V.  =  2.6 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  315.0 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

202 

0.25  - 

0.49 

1622 

. 

m 

0.50  - 

0.74 

1217 

% 

# 

0.75  - 

0.99 

608 

# 

1.00  - 

1.24 

608 

405 

1.25  - 

1.49 

202 

1  -50  - 

1.74 

202 

1.75  - 

1.99 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

2.49 

. 

2.50  - 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

304i 

1418 

607 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.75  LARGEST  HS(FT)  =  1.64  ANGLE  CLASS  V.  =  5.1 


STATION  6  SEASON  4  ANGLE  CLASS  ( DEG  AZIMUTH)=  337.5 
WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  1.00  LARGEST  HS<  FT )  =  1.95  ANGLE  CLASS  V.  =  5.7 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5- 

2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

202 

202 

0.25 

— 

0.49 

1014 

1014 

0.50 

— 

0.74 

611 

611 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

202 

202 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 


0. 

0.24 

1014 

1014 

0.25  - 

0.49 

405 

405 

0.50  - 

0.74 

608 

608 

0.75  - 

0.99 

202 

405 

607 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

. 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

. 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2229 

405 

6 

6 

6 

6 

TOTAL 


202 

1622 

1217 

608 

608 

607 

202 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0. 

0.24 

0 

0.25  - 

0.49 

1217 

. 

1217 

0.50  - 

0.74 

1014 

. 

1014 

0.75  - 

0.99 

202 

202 

1.00- 

1.24 

1825 

1625 

1.25  - 

1.49 

202 

202 

404 

1.50  - 

1.74 

405 

405 

1.75  - 

1.99 

. 

608 

60S 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

2433 

. 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2027 

607 

608 

6 

6 

STATION  6  SEASON  4  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  OEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5-  1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

628 

628 

0.25 

- 

0.49 

2657 

.  # 

2657 

0.50 

- 

0.74 

3144 

405 

3549 

0.75 

- 

0 . 99 

993 

527 

14i 

1661 

1.00 

- 

1.24 

60 

709 

81 

i2i  : 

971 

1.25 

— 

1.49 

141 

101 

20  40 

302 

1.50 

— 

1.74 

61 

40 

121 

1.75 

- 

1.99 

20 

60 

30 

2.00 

— 

2.24 

0 

2 . 25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6  6 

7482 

1782 

424 

2  oi  80 

6 

AVE  HS(FT)  =  0.65  LARGEST  HS(FT)  =1.95  TOTAL  CASES  =  493. 


STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  0. 

WATER  DEPTH  =  11.03  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOuO )  CF  HEICHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT (  FEET ) 


-  0.24 
15  -  0.49 
50  -  0.74 
75  -  0.99 
DO  -  1.24 
15  -  1.49 
50  -  1.74 
75  -  1.99 
DO  -  2.24 
15  -  2.49 
50  -  GREATER 
TOTAL 


PEPICD( SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


5.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


TAL  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.56 


LARGEST  HS(FT)  =1.15  ANGLE  CLASS  X 


STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  22.5 

WATFP  OEPTH  =  11.00  FEET 

FERCENT  OCCURRENCE! X1CC0 )  OF  HEICHT  AND  PERIOD  BY  DIPECTICN 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS  ) 


'0.4 

0.9  '1.4 

'1.9 

'2.4 

2.9 

3.4  3.9 

4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

15  OS 

• 

0.50  -  0.74 

19  74 

0.75  -  0.99 

1329 

96 

1.00  -  1.24 

3  57 

11C  7 

1.25  -  1.49 

h3 

6  74 

48  ; 

1.50  -  1.74 

48 

529 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

. 

96 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

5776 

1925 

673  6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.87  LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.81 

ANGLE  CLASS 

Z  =  8 

.4 

STATION  6 

1  YEAR 

ANGLE 

CLASS 

(DEG 

AZIMUTH)  = 

45.0 

WATER 

DEPTH 

=  11.00  FEET 

PEPCEN  f  CCCU 

RRENCE! X1000  ) 

OF  HEICHT 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET) 

PERIOD! 

SECOND 

S) 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0-  3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4  3.9 

4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

• 

3562 

0.50  -  0.74 

>10 

0.75  -  0.99 

1731 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

577 

96 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

192 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

9530 

288 

6  6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.63  LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.72 

ANGLE  CLASS 

Z  =  9 

.8 

STATION  6 

1  YEAR  ANGLE 

CLASS 

(DEG 

AZIMUTH)  = 

67.5 

WATER 

DEPTH 

=  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 ) 

OF  HEIGHT 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  ) 

F 

DRIOO! 

SECONDS) 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0-  3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4  3.9 

4.4 

LG! 

0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

2792 

• 

0.50  -  0  .  74 

9525 

. 

0.75  -  0.99 

1629 

1.00  -  1.24 

Ihh 

577 

1.25  -  1.4  9 

144 

48  : 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

96 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

9290 

817 

48  6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.70  ANGLE  CLASS  Z  =  10. 1 


STATION  6  I  TEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 
HEIGHT! FEET )  FERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

H 

1 

O 

pH 

.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

<=6 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

96 

0.25 

_ 

0.49 

.  2551 

2551 

0.50 

_ 

0.74 

.  3562 

3562 

0  .  75 

0.59 

.  lo36 

48 

1939 

1.00 

— 

1.24 

.  . 

679 

c  79 

1  .  25 

- 

1.49 

240 

43 

268 

1.50 

- 

1.74 

43 

43 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

-.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  7645 

962 

96 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.66 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.57 

ANGLE 

CLASS  X  =  8 

.9 

STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  112.5 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10C0 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LCNGER 

0. 

_ 

0.24 

240 

240 

0.25 

_ 

0.49 

2551 

. 

. 

2551 

0.50 

_ 

0 . 74 

3322 

3322 

0 . 75 

_ 

0.99 

1299 

192 

1491 

1.00 

_ 

1.24 

1011 

1C11 

1.25 

1.49 

152 

240 

432 

1.50 

- 

1.74 

46 

4  3 

1 . 75 

_ 

1 . 99 

0 

2 . 00 

_ 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

_ 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7412 

1395 

238 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.66 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.52 

ANGLE 

CLASS  -  9 

.1 

STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  135.0 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

.  1107 

1107 

0.25 

- 

0.49 

.  1059 

. 

. 

1059 

0.50 

- 

0.74 

.  1877 

1155 

3032 

0.75 

_ 

0.99 

96 

2118 

818 

3032 

1.00 

- 

1.24 

43 

eia 

962 

1828 

1.25 

- 

1.49 

1h4 

770 

240 

115  + 

1.50 

- 

1.74 

144 

96 

£40 

1 .  75 

- 

1.99 

337 

337 

2 . 00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  4139 

332i 

1730 

1876 

673 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.62 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.91 

ANGLE 

CLASS 

X  =  11 

.8 

STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  157.5 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  XIO'JO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  1 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9 

4.4 

LCNGER 

0. 

-0.24 

P+-6 

846 

0.25 

-  0.49 

20  70 

2070 

0.50 

-0.74 

1781 

197>+ 

3755 

0  .  75 

-  0.99 

1233 

1540 

27+3 

1  .00 

-  1.24 

337 

288 

48 

673 

1.25 

-  1.49 

96 

r*  5 

1.50 

-  1  .  7-+ 

48 

+  3 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2.00 

-  2.2  + 

0 

2.25 

-  2  .  9 

0 

2 . 50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

4717 

3177 

1877 

288 

192 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.65 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.51 

ANGLE 

CLASS 

X  =  10 

.3 

STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  180.0 

H4TFR  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

385 

335 

0.25 

0.49 

1299 

1299 

0.50 

- 

0.74 

1781 

240 

2021 

0 . 75 

- 

0.99 

1492 

144 

1636 

1.00 

_ 

1.24 

481 

481 

1.25 

_ 

1.49 

9o 

144  ; 

240 

1 .50 

- 

1.74 

0 

1 . 75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3465 

1732 

72  i 

144  6 

6 

AVERAGE  HS<  FT )  =  0 

.68 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.33 

AHGLE 

CLASS  V.  -  6 

.1 

STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  202.5 

HAT t. P  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

F-J 

O 

1 

H-* 

5-  2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

529 

529 

0 . 25 

_ 

0.49 

.  1781 

. 

1781 

0.50 

- 

0.74 

4.81 

240 

431 

0 . 75 

- 

0.99 

96 

3  36 

1.00 

- 

1 . 24 

9b 

48 

144 

1.25 

- 

1.49 

48 

48  : 

96 

1.50 

- 

1.74 

0 

1  .  75 

- 

1 . 99 

. 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  2887 

336 

96 

48  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.48 

LARGEST 

HS(FT)  =  1. 

36 

ANGLE 

CLASS  X  =  3. 

4 

STATION  6  1  YEAR  ANGLE  C  ,SS  (DEG  AZIMUTH)  =  225.0 

HATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5-  1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

"56 

96 

0.25 

- 

0.49 

2455 

2455 

0.50 

- 

0.74 

914 

914 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

96 

°6 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6  6 

356  i 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(FT)  '  1.17  ANGLE  CLASS  V.  -  3.6 


3.9 


STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  270.0 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET ) 


0.24 
0  .49 
0.74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD (SECONDS) 


1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.50 


0  0  3600  5 

LARGEST  HS(FT)  =  1.61 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


48  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  292.5 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4 

0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

529 

529 

0.25 

- 

0.49 

433 

, 

. 

433 

0.50 

- 

0 . 74 

461 

48 

52  9 

0.75 

- 

0.99 

48 

481 

48 

577 

1.00 

- 

1.24 

144 

144 

1.25 

- 

1.49 

240 

240 

1.50 

- 

1.74 

48 

48 

48 

144 

1 . 75 

- 

1.99 

48 

48 

96 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  149i 

529 

240 

336 

96 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0. 

72 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.82 

ANGLE 

CLASS  X 

=  2. 

7 

STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  315.0 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 

PERIOD!  SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

96 

96 

0.25 

- 

0.49 

1107 

. 

1107 

0.50 

- 

0.74 

914 

. 

914 

0.75 

- 

0.99 

240 

144 

334 

1.00 

- 

1.24 

385 

385 

1.25 

- 

1.49 

144 

192 

336 

1.50 

- 

1.74 

240 

240 

1 . 75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

2357 

673 

432 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.75 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.69 

ANGLE 

CLASS  X  =  3 

.5 

STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  337.5 

WATER  DEPTH  =  11.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1  .  00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1  .  75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  1.01 


r\>  oo 

96 

625 

48 

144 

481 

96 

240 

9b 

6  6 

6 

6  1876 

769 

72i 

336 

6  6 

1.01 

LARGEST 

HS(FT)  =  2. 

15 

ANGLE 

CLASS  '/ 

=  3.7 

C168 


STATION  6  1  YEAR  FOR  ALL  DIRECTIONS 

PERCENT^OCCUPRENCE  ?X100*i^0F  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 

3. 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5- 

2.9 


0- 

3.4 


3. 


5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

Lt'NGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.45 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

AVE  HS(FT) 


414 

. 

. 

28.5 

. 

2403 

34i 

. 

. 

934 

ill 

255 

. 

115 

4  (.'2 

182 

125 

4 

4 

163 

101 

120 

33 

33 

144 

19 

19 

19 

28 

38 

• 

9 

* 

6 

6 

6  6 

7220 

1610 

70i 

30i 

94 

6 

>8 

LARGEST 

HS(FT)  = 

2.15 

TOTAL 

CASES 

= 

2077 

TOTAL 


414 

2645 

3249 

1600 

CiS 

421 

21 

t 


Z-.'i 


m 


9 


j 


§ 


00«0  UUJ1I 


STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


0.24 
0.49 
0  .  74 
0.99 
1.24 
.49 
1.74 
1.99 
2. 2*4 
2.49 
GREATER 


PERIOD(SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  0.67 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  22.5 

HATER  OEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PER IOD!  SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

0.25  - 

0.49 

1719 

0.50  - 

0.74 

5300 

0.75  - 

0.99 

2292 

1.00  - 

1.24 

716 

1.25  - 

1.49 

1.50  - 

1.74 

1.75  - 

1.99 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

2.49 

2.50  - 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

10027 

AVERAGE  HS(FT)  =0.66  LARGEST  HS(FT)  =  1.19  ANGLE  CLASS  V.  =  10.0 


STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  OEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  1 


0.24 
0.49 
0. 74 
0.99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  MS! FT ) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.33  ANGLE  CLASS  V.  -  11.7 


HEIGHT! FEET  ) 

0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0 . 74 

0.75 

- 

0 . 99 

1  .  00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1 . 75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2 . 25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

T)  PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.59 


0  0  8307  143 

LARGEST  HS(FT)  =1.18 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) -  90.0 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEIXIOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT* FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LCNGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

!  2722 

2722 

0.50 

- 

0.74 

.  4297 

4297 

0.75 

— 

0.99 

.  1146 

1146 

1  .  00 

- 

1.24 

286 

286 

572 

1.25 

- 

1.49 

429 

429 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  845i 

715 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.62 

LARGEST 

HS(  FT  !  =  1 

.39 

ANGLE 

CLASS  X  =  9 

o 

STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  110.5 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10Q0 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 

heic:;t(feet)  period!  seconds)  total 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

429 

429 

0.25 

- 

0.49 

2292 

2292 

0.50 

- 

0.74 

4727 

. 

4727 

0.75 

- 

0.99 

573 

. 

573 

1.00 

- 

1.24 

286 

286 

572 

1.25 

- 

1.49 

143 

143 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

8307 

429 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.55 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.33 

ANGLE 

CLASS  X  =  8. 

7 

STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  135.0 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEIXIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

429 

429 

0.25 

- 

0.49 

.  12S9 

. 

1289 

0.50 

- 

0.74 

.  2865 

429 

3294 

0.75 

- 

0.99 

716 

1289 

573 

2578 

1.00 

- 

1.24 

143 

573 

1146 

1862 

1.25 

- 

1.49 

286 

286 

1.50 

- 

1 . 74 

. 

0 

1 . 75 

- 

1 .99 

. 

0 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  5299 

166i 

1146 

1432 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.73 

LARGEST 

HS<  FT !  =  1 

.38 

ANGLE 

CLASS 

X  =  9 

.7 

STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  157.5 
WATER  DEPTH  -  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEIXIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

573 

573 

0.25 

- 

0.49 

.  1719 

1719 

0.50 

- 

0.74 

.  2292 

429 

2721 

0.75 

- 

0 . 99 

326  3 

143 

4011 

1.00 

- 

1.24 

1 4  3 

573 

143  : 

to  9 

1.25 

- 

1.49 

143 

143 

1 . 50 

- 

1  .  7-4 

0 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2 . 00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2 .49 

0 

2 . 50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  4584 

444C 

716 

286  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.71 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.38 

ANGLE 

CLASS  X  =  10. 

0 

STATION  7  SEASON  I  ANGLE  CLASS  ( DCG  AZIMUTH  )-  160.0 
WATFR  DEPTH  =  7. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  IX 1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 
HEIGHT!  FEET )  PEP IOD ( SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

0 

0.25  -  0.49 

1719 

1719 

0.50-0.7* 

42«7 

4297 

0.75-0.99 

575 

573 

1.00  -  1.24 

143 

143 

1.25  -  1.h9 

143 

143 

1.50-1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.2-t 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL  0  0 

6 

6 

6732 

143 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.57 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.34 

ANGLE 

CLASS  Y.  -  6 

.9 

STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH 202.5 
WATER  OEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  B'f  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

143 

143 

0.25 

- 

0.49 

1719 

1719 

0.50 

- 

0 . 74 

1002 

1002 

0  .  75 

- 

0 . 99 

266 

226 

1.00 

- 

1.24 

143 

143 

1.25 

- 

1.49 

0 

1 . 50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

0 

2 .00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3150 

143 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0. 

48 

LARGEST 

HS(FT)  =  1. 

12 

ANGLE 

CLASS  •/.  -  3. 

3 

STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  225.0 
WATER  OEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XICOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONCS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

429 

429 

0.25 

- 

0.49 

1432 

1432 

0.50 

- 

0.74 

859 

859 

0 . 75 

- 

0.99 

143 

143 

1.00 

- 

1.24 

0 

1  .  25 

- 

1.49 

143 

143 

1.50 

- 

1 . 74 

0 

1  .  75 

- 

1 . 99 

0 

2 . 00 

- 

2 . 24 

0 

2.25 

- 

2  .*9 

0 

2.50 

- 

CREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2863 

143 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.45 

LARGEST 

HS(FT)  =  1. 

28 

ANGLE 

CLASS  /.  = 

3.0 

Cl  7  5 


STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  270.0 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PEPIODI SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONC-ER 

0 .  -0.24 

429 

4  £9 

0.25  -  0.44 

.  1002 

1002 

0.50  -  0.75 

265 

2-- 4 

0.75  -  0.99 

286 

2'  *> 

1.00  -  1.24 

42  9 

143 

b  7  2 

1.25  -  1.44 

1*43 

14  3 

1.60  -  1.7*4 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2,00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2 . 50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  1717 

858 

143 

6  6 

6 

AVERAGE  HS( FT)  =  0 

.63 

LAPGEST 

HS(FT)  =  1 

.32 

ANGLE 

CLASS  Z  =  2 

.  7 

STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  292.5 
WAIf a  DEPTH  -  7. CO  f  EE  T 

PERCENT  OCCURRENCE  I X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT!  FEET  I  PEP IL)D (  SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0-  2.5-  3.0- 

3.5-  4.0-  4.6- 

0.4  0.9  1.4 

1.9 

2.4  2.9  3.4 

3.9  4.4  LUNGER 

0  . 

-0.24 

0 

0 .25 

-  0  .  *4  9 

716  :  ; 

716 

0 .50 

-  0  .  7*4 

11h6 

11-0 

0  .  75 

-  0.99 

429 

4  V 

1  .CO 

-  1.2*4 

4  29 

4  ;■  9 

1 .25 

-  1  .  *4  9 

429 

4L9 

1  .  50 

-1.74 

0 

1.75 

-  1  .  9  9 

0 

2.00 

-  2.2*4 

0 

2.25 

-  2.  *.9 

0 

2.50 

-  CPLATER 

0 

TOTAL 

6  6  6 

6 

2720  429  6 

6  6  6 

AVERAGE  H S ( FT)  =  0.74  LARGEST  HS(FT)  a  1.41  ANGLE  CLASS  Z  =  3.2 


STATION  7  SEATON  1  ANGLE  CLASS  ( CEG  AZIMUTH  )  =  315.0 
WATER  DEPTH  -  7.i'0  f  EET 

PERCENT  OCCURRENCE ( XIOOJ  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  6T  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PEP  ICO ( SECONDS  )  TOTAL 


0.0 

-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4.5- 

0 

4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  *4.4  LONGER 

0.  -  0.24 

0.25  -  0.*49 

143 

143 

1862 

1  ■*:*•.*  2 

0  .  r*0  -  0  .  7*4 

.  1575 

15  75 

0.-5  -  0 . 99 

28* 

2  C  -* 

1.00  -  1  .2*4 

<4  29 

52  9 

1.26  -  1  .  *4 9 

0 

1.50  -  1  .  7*4 

0 

1.-5  -  1.99 

0 

2. CO  -  2.2*4 

0 

2.25  -  2  .  *4  9 

0 

2.50  -  ''HATER 

0 

< 

o 

6  6 

6 

6  4295 

6 

6 

6  6  6 

AVERAGE  HGIFTI 

=  0.53 

LAPSES! 

HS(FT)  =  1 

.  13 

ANGLE 

CLASS  Z  -  4.3 

STATION  7  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  337.5 
U\T(  R  DEPTH  -  ,\T0  FEET 

PC CENT  OCCURRENCE! X1000 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  DT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 

PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.4  2.9  3.6  3.9  6.4  LC  !GFR 

TOTAL 

0  . 

-  0.24 

0 

0 . 25 

-  0  .  *  4  9 

1146  ;  ;  :  ;  ; 

1  14-5 

0 . 50 

-  0  .  7*4 

1 P  3  2 

1 rj'  L 

0  .  75 

-  0.99 

575 

b  /  5 

1  .CO 

-  1.7*4 

7 1 0 

7  1  ^ 

1.25 

-  l.*4> 

429  .... 

1  .  50 

-  1.7*4 

0 

1  .  75 

-  1 . 9  > 

0 

2.00 

-  2  7*4 

0 

2.75 

-  2.5  9 

0 

£.60  -  G'-LATEP 

total 

6  6  6  6 

4297  429  6666 

0 

AVERAGE  HS( FT  ) 


0 . 72 


LAPGEST  HS(FT)  -1.33  ANGLE  CLASS  Z 


4.7 


‘■JO-  roo 


STATI0Hept7  REASON  4eet  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  180.0 
PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9  3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

603 

1014 

0.50  -  0.74 

1217 

0.75  -  0.99 

603 

1.00  -  1.24 

202 

.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

0  0 

6 

b 

3649 

6  6 

0  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.50 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.06  ANGLE 

CLASS  X  =  3 

.7 

TOTAL 


608 
10W 
IE  17 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  7  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  202.5 
WATFP  OEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0  .**9 

0 . 50 

- 

0.74 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1  .00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1  .h9 

1  .  50 

- 

1  .  /*♦ 

1  .  75 

- 

i  .  99 

2  .00 

- 

2 . 2* 

2.25 

- 

_  .99 

2.53 

- 

GPE  A' 

TOTAL 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


PERIOD! SECONDS) 

1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

811 
1217 
603 

202 


2833 


TOTAL 


€11 

1217 

6  0S 

0 

2  02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.38  LARGEST  H5( FT )  =  1.07  ANGLE  CLASS  X  r  2.6 


SI^HePTH7  --5EA7SM  ?EET  ANGLE  CLASS  (DEG  *«•<> 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0  . 

0.24 

0.25  - 

0 . 49 

0.50- 

0  .  74 

0.75  - 

0 . 99 

1.00  - 

1.24 

1.25- 

1.49 

1.50  - 

1  .  7  4 

1  .  75  - 

1  .  99 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

7  4  9 

2.50  - 

CPE  A 

PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

2  02 
til 
603 


TOTAL 

AVERAGE  H 5 1 F T ) 


1621 


0.37 


LAPGEST  HSI FT ) 


TOTAL 


702 

611 

603 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

0 


0.53  ANGLE  CLASS 


1.6 


STATION  7  SEASON  4  ANGIE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  747.5 
WATER  OEPTH  =  '.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  XIOOO  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIPECTION 

HEIGHT! FEET)  PEPIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  .,.4  LENDER 


25 
50 
7  5 
00 
25 
6  0 
75 
00 


0 . 24 
0  .'NT 
0.7* 
0.99 
1 . 2-* 
1.49 

1 . 74 

1 . 99 


.25  -  2.49 

.50  -  GREATER 
TOTAL 


608 

1622 

405 

81 1 


b  6  6  6  3446 


0  0  0  C  0 


TOTAL 


AVERAGE  HS( FT  ) 


0.44 


LAPGEST  HS( FT  )  =  0 


ANGLE  CLASS  X 


3.4 


STATION  7  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

UATFR  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHTIFEET)  PEPIOOl SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


5  -  2.49 
0  -  GREATER 
IOTAL 


AVERAGE  HSIFT)  -  0.57  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  X 


STATION  7  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  112.5 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE l X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HE IGHT( FEET ) 

0  . 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1  .  00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1 .49 

1  .  50 

- 

1  .  7  4 

1 . 75 

- 

1 . 59 

2  .  00 

- 

2  .  24 

-i  05 

- 

2.49 

elsi 

- 

GREATER 

0.5-  1.0- 

0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS ) 


1.5-  2.0-  2.5- 

1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.50  LAPGEST  HSIFT)  =  0.94  ANGLE  CLASS  X  -  8.5 


STATION  7  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  135.0 
WATFR  nEPTH  -  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  XIOCO I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

- 

0.24 

811 

811 

0.25 

- 

0.49 

.  2839 

2839 

0 . 50 

- 

0  .  74 

.  2839 

1014 

1014  608 

3653 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1622 

1.00 

- 

1.24 

202 

1014 

1216 

1.25 

- 

1.49 

202 

202 

202 

606 

1  .  50 

- 

1  .  /4 

0 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2  .CO 

- 

2.24 

0 

2 . 25 

- 

2 . 49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6  6489 

2028  1012 

1014  202 

202 

AVEPAGE  HSIFT)  =  0 

.64  LARGEST 

HSIFT)  =  1 

.48  ANGLE 

CLASS  X  -  11. 

0 

STATION  7 

SEASON  4 

ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) -  157.5 

WA  U  P 

DEPTH 

=  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOCO  ) 

OF  HEIGHT 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  ) 

FER IOD I  SECONDS ) 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5-  3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.  5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9  2.4 

2.9  3.4 

3.9  4.4 

LGNGER 

0  . 

_ 

0 . 24 

.  1217 

202 

1419 

0.25 

- 

0.49 

.  1217 

1217 

0.60 

- 

0  .  74 

.  162  5 

81  i  ! 

26  36 

0  .  75 

- 

0.99 

lt>22 

1622 

1  .00 

- 

1.24 

202 

202 

1  2  5 

- 

1 . 4  9 

0 

1.50 

- 

1  .  7  * 

1  202 

202 

1  .  75 

- 

1.49 

202 

202 

2  .  00 

- 

2.2* 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6  4259 

2635  202 

6  404 

6 

AVERAGE  HSIFT!  =  0.63  LAPGEST  HSIFT)  -  1.75  ANGLE  CLASS  X 


C1S<> 


STATION  7  SEASON  4  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH )=  0. 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  1X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

C . 4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

405 

405 

0.50 

- 

0 . 74 

202 

202 

0 . 75 

- 

0 . 49 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1 .50 

- 

1 . 74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2 . 24 

0 

2 .25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

607 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  0.53  ANGLE  CLASS  X  =  0.6 


STATION  7  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) -  45.0 

U'ATFP  DEPTH  -  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  ( X.1C00)  OF  HEIGHT  ANO  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

PERIOD!  SECONDS  ) 

2.0-  2.5-  3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

TOTAL 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9  3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

202 

202 

0.25  -  0.49 

3-'5J 

36  51 

0 . jO  -  0 . 74 

4259 

4259 

0.75-0.99 

If.  25 

1625 

1.00-1.74 

t>0  9 

PCS 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75-1.99 

0 

2.00-2.24 

0 

7.75-2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL  0  C 

6 

6 

10545 

6  6 

6  6 

6 

A7CPAGF.  HSIFT)  -  0.59 

LARGEST 

HS(FT)  -  1 

.07  ANGLE 

CLASS  X  =  10 

.5 

STATION  7  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  67.5 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

f'lF'LEN  T  OCCURRENCE!  X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  1 

PEPIOD!  SECONDS ) 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5-  3.0-  3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9  1.4  1.9 

2 .4 

2.9  3.4  3.9  «.4 

LONGER 

0  . 

-  0  .  24 

202 

202 

0.25 

-  0  .  <♦  9 

5 

32** 

0 . 50 

-  0  .  7‘* 

1  2 

'u  2 

0 . 75 

-  0.99 

3  6'*  2 

30'*2 

1  .  00 

-  1.24 

405  ;  ;  ; 

b  io 

1.75 

-  1  .  M  9 

0 

1  .  50 

-  1  .  7a* 

0 

1  .  75 

-  1  .  g9 

0 

2  .00 

-  C  .  C  9* 

0 

2.25 

-  r .  -> 

o 

2.50 

-  GRATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6  6 

12776 

405  666 

6 

AVERAGE  HSIFT)  -  0.6 


LARGEST  H5( FT  ) 


1.24  ANGLE  CLASS  X  =  13. 


STATION  7  SEASON  3  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 
0 .99 
0.74 
0 . 49 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


.0-  2 

.5- 

2.4 

2.9 

729 

36 

5693 

2664 

72 

255 

182 

36 

36 

3o 

3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =1.35  TOTAL  CASES 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  270.0 
HATES  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

729  .... 

.  7299  ..... 

.  .  .  .  4744  ..... 

729  1094  .... 

364  ... 


0  13501  1458 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.51  LARGEST  HS(FT)  =  1.06  ANGLE  CLASS  X  =  15.0 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  DEPTH  -  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.46  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  ! DEG  AZIMUTH ) -  315.0 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1COO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


-  0.24 
’5  -  0.49 
>0  -  0.74 
75  -  0.99 
)0  -  1.24 
!5  -  l.»*9 
30  -  1.74 
75  -  1.99 
10  -  2.24 
75  -  2.49 
10  -  GREATER 
TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.50  LARGEST  HS< FT )  =  0.87  ANGLE  CLASS  X 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  337.5 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


0. 

0.24 

0.75- 

0.49 

0.50  - 

0 . 74 

0.75- 

0 . 99 

1.00- 

1.24 

1.25- 

1 .49 

1.50- 

1  .  74 

1.75- 

1 . 99 

2.00- 

2 . 2* 

2.25- 

2  .t9 

2.50  - 

GREATER 

PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.39  LARGEST  HS(FT)  =  0.49  ANGLE  CLASS  X  = 


C  1  86 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  180.0 
FLRCENTEOCCURRENCE?X100oi  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.5-  1.0- 

0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


! .  5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


0  12771 


AVERAGE  HS(FT)  -  0.45  LARGEST  HS(FT)  -  0.77  ANGLE  CLASS  X  =  12.8 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
PERCEN?EOCCURRENCE?X100oI  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET  ) 


0 .  -0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.38  LARGEST  HS(FT)  =  1.06 


6  6 

ANGLE  CLASS  X 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  225.0 
her centEoccurrcnce<°xicooT  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGH T(FEET) 


2.49 

GREATER 


PEPIDD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


1.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  -  0.45  LARGEST  HS(FT)  =  1.35  ANGLE  CLASS  X  =  13.1 


HEIGHT! FEET  I 


STATION  7  SEASON  3  ANGIE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  247.5 
PtwLEN^OCCURPENCUXlOOO^  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
I  PERIOD! SECONDS ! 


0  . 

-  0.24 

0 

rs 

-  0.-9 

0 

f  0 

-  0  .  7- 

0 

s 

-  0.99 

1 

00 

-  1.7- 

1 

1.-9 

1 

'.u 

-  1.7  — 

1 

■ r. 

-  1.99 

0  ) 

-  .  - 

2 

'  r 

-  2  -  9 

c 

-  CRfATER 

AVEPAGE  HS(FT)  :  0.44 


6  6  12041 

LARGEST  HSI FT  )  = 


4 . 5- 
LON3ER 


ANGLE  CLASS  X  =  12.4 


I 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  90.0 

MATER  OEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  Or  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS  I 


TOTAL 


0.0- 

o 

kn 

i 

o 

i 

1.5- 

2.0-  2 

5- 

3.0- 

3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

_ 

0.24 

364 

364 

0.25 

- 

0.H9 

3284 

32 ''.4 

0.50 

- 

0.74 

1459 

1459 

0.75 

- 

0 . 99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.2S 

- 

1.49 

0 

1 . 50 

- 

1 . 74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 


5107 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  0.72  ANGLE  CLASS  X  -  5.1 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
MATER  OEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEICHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

— 

0.49 

2189 

2189 

0.50 

- 

0 . 74 

2919 

2919 

0.  75 

- 

0.99 

3g4 

3o4 

1 . 00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1 . 74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

5472 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.50  LARGEST  HS(FT)  -  0.85  ANGLE  CLASS  X  -  5.5 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  135.0 
MATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


!.0-  2.5 

2  .4 


2.9 


3.0- 

3.4 


.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


3282 


364 


364 


0.39  LARGEST  HS(FT)  -  0.82  ANGLE  CLASS  X  =  4.0 


TOTAL 


0. 

- 

0.24 

729 

364 

1093 

0.25 

- 

0.49 

1459 

1459 

0.50 

- 

0 . 74 

1094 

1094 

0.75 

- 

0.99 

364 

364 

1.00 

- 

1.24 

0 

.25 

- 

1.49 

0 

.  50 

- 

1  .  74 

0 

.  75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2 . 75 

- 

2  ,‘»9 

0 

2.50 

GREATER 

0 

STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  157.5 
HATER  DEPTH  -  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1C00 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  I  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2 . 5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0 

-  0.24 

.  1459 

1459 

0 

-  0.49 

.  2R1R 

2919 

0 

bO  -  0.  7‘* 

.  1824 

72  9 

2553 

0 

;s  -  0.9? 

3o4 

729 

1093 

1 

00  -  I.Ch 

3o4 

364 

1 

:s  -  1  *  ? 

0 

1 . 

',0  -  1  7‘* 

0 

1 . 

S  -  l.r->9 

0 

% 

0  0  -  C.C‘4 

0 

c 

;  s  -  9 

0 

7 

bO  -  <"-'FATFP 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  6702 

1093 

1093 

6  6 

6 

AVFRAGE  H 5 ( FT)  =  0 

.52 

LAPGEST 

HS(FT)  a  1 

.07 

ANGLE 

CLASS  X  =  8 

.4 

('  1  S4 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH >=  0. 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.29  LARGEST  HS(FT)  =  0.33  ANGLE  CLASS  V.  =  0.7 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100Q I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


-  0.24 
’5  -  0.49 
>0  -  0.74 
75  -  0.99 
30  -  1.24 
35  -  1.49 
)0  -  1.74 
75  -  1.99 
)0  -  2.24 
35  -  2.49 

iO  -  GREATER 
TOTAL 


PERIOO! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.46  LARGEST  HS(FT)  =  0.55  ANGLE  CLASS  = 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATEP  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  )  PERIOO! SECONDS  ) 

O.C-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

364 

364 

0.25  -  0.49 

1459 

1459 

0.50  -  0.74 

364 

364 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2187 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.32  LARGEST  HS(  FT )  =  0.51  ANGLE  CLASS  V.  -  2.2 


STATION  7  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  67.5 
WATER  OF PTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


0. 

0.24 

0.25  - 

0.49 

0.50  - 

0 . 74 

0.75- 

0.99 

1.00- 

1.24 

1.25- 

1.49 

1.50  - 

1 . 74 

1.75  - 

1.99 

2.00  - 

2 . 24 

2.49 

GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43 


0  0  3283 

LARGEST  HS(FT)  =  0.55 


ANGLE  CLASS  V.  =  3.3 


Cl  83 


STATION  7  SEASON  2  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( XlOO  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0 

1.5- 

2.0- 

2.5-  3 

0-  3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9  1 

4  1. 

9 

2.4 

2.9 

3.4  3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

408 

49 

457 

0.25 

- 

0.49 

2924 

26  i 

. 

2924 

0  .  SO 

— 

0.74 

3120 

3381 

0.75 

- 

0.99 

1062 

359 

196 

1617 

1.00 

- 

1.24 

441 

228 

163  49 

681 

1.25 

- 

1.49 

212 

49  114 

32 

407 

1.50 

- 

1.74 

114 

49 

32 

195 

1.75 

- 

1.99 

49 

49 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

# 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

7955 

1223 

506  163 

64 

6 

AVE  HS(FT) 

=  0.65  LARGEST 

HS(  FT) 

= 

1.62 

TOTAL 

CASES  = 

612. 

STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

163 

0.25  -  0.49 

490 

0.50  -  0.74 

326 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.0C  -  ?.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

163 

TOTAu 

6 

6 

6 

6 

1142 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(FT)  =  0.78  ANGLE  CLASS  V.  -  1.1 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  292.5 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERI1  J  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 
1 . 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

0.25  - 

0.49 

980 

0.50  - 

0.74 

0.75- 

0.99 

163 

1.00  - 

1.24 

1.25  - 

1.49 

1.50- 

1.74 

# 

1.75  - 

1.99 

. 

2.00  - 

2.24 

# 

2.2  5  - 

2.49 

. 

2.50  - 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1143 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  0.61  ANGLE  CLASS  V.  -  1.1 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  315.0 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.25 

-  0.49 

816 

0.50 

-  0.  74 

. 

816 

0.75 

-  0.99 

lb  3 

1.00 

-1.24 

163 

1.25 

-  1.49 

1  .50 

-  1.74 

1.  75 

-  1.99 

2.00 

-  2.24 

2.25 

-  2.49 

2.50 

-  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  1958 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.58 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.19 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  z 

.0 

STATION  7 

SEAS 

ON  2 

ANGLE  CLASS  1  DEG 

AZIMUTH  )  = 

337.5 

WATFP 

DEPTH 

=  7. 

CO  FEET 

PERCENT  OCC UP PENCE! X1000 ) 

OF  HEIGHT 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  I 

PERIOD! SECONDS) 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0 . 9 

1 .4 

1.9  2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9 

4.4 

LCNGER 

0 

-0.24 

0.25 

-  0.‘»9 

!  490 

0 . 50 

-  o .  ;■> 

4r<0 

0  .  75 

-  0.9) 

1  .CO 

-  1.2* 

:  326 

1.25 

-  l.V) 

326 

I  .SO 

-  1  .  /■♦ 

376 

1.75 

-  1  9  9 

2  00 

-  c  .  t  ‘4 

2.25 

-  2 

7  .  SO 

-  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  1306 

652 

6 

6 

6 

6 

TOTAL 


163 

490 

326 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

980 

0 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

816 

816 

163 

lb3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

490 
u,  30 
0 

326 
!  ^ 
126 
0 
0 
0 
0 


A7EPAGE  HSIFTI  =0.91  LARGEST  HS(FT)  =  1.61  ANGLE  CLASS  V. 


2.0 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCtl X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


FEPIODI SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


:.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


2.4  ) 

GREATER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.54 


LAPGEST  HSf FT  I  =  1  . 


ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATFR  PEPTH  =  7.00  f  EF  T 

PLRCLNI  OCCURRENCE! X1COO  I  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


PcPIODl SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


)0  -  1.2'* 

!5  -  1  .-*9 
.0  -  1.7* 

75  -  1  .  59 
)0  -  2.24 
'5  -  2.44 
,0  -  GREATER 
TOTAL 


0  2613 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS(FT)  =  1.06  ANGLE  CLASS  X  =  2.6 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  225.0 
WATFR  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  CC.CURREHCHXIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


!.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


■5  -  2.4  9 
,0  -  G9FATFR 

IOTAL 

AVEPAGE  MS!  FT) 


LAPGEST  HS(FT)  =  0.70  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  247.5 
WATFR  DEPTH  =  7.00  F  EET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


0  . 

-  0.24 

0.25 

-  0.49 

0 . 50 

-  0  .  74 

0 . 75 

-  0.99 

1  .00 

-  1.24 

1.25 

-  1.49 

1  .  50 

-  1  .  74 

1  .  75 

-  1.99 

2 . 00 

_  *>  "Vi 

2.25 

-  2  .  A*  Q 

2.50 

-  r,«L  A  TER 

PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  H5( F  T )  =  0.48  LARGEST  HS(FT)  =  0.93  ANGLE  CLASS  X  -  1.3 


r.  l  so 


VT 


: 


r. 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  90.0 

percentEoccurrence?xiooo")  of  height  and  period  bt  direction 


HEIGHTl FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1 . 50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2-0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

490 
2450 
3267 
1143 


TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  =0.52 


7350  0000 

LARGEST  HSfFT)  =  0.98  ANGLE  CLASS  V.  -  7.4 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
PLRCENTEOCCURRENCE?X100CM  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 

1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5-  „ 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

326 
3921 
4298 
1960 

980  163 


TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.59 


0  0  11435 

LARGEST  HS(FT)  =  1 


163  000 

,21  ANGLE  CLASS  X  =  11.6 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  135.0 
PERCENTEOCCURRENCE(°X100oI  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD!  SECOt.'DS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2 

1.9 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0 . 75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1 . 75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL  0  0 

AVERAGE  HSfFT)  =  0.81 


0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

816 

163 

310* 

3753 

1470 

816 

1307 

1143 

490 

980 

490 

490 

1307 

163 

816 

326 

163 

9475 

5389 

1632 

1306 

)  =  1 

.66 

ANGLE 

CLASS 

4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


326 

163 


18.3 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  157.5 
T ERCENT ^ OCCUR RE NCE^XlOOoi  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD ( SECONDS ) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2 

.5- 

3.0- 

r- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

*. 

o . 

0 . 24 

653 

326 

« 

0.25 

- 

0.49 

1470 

1143 

0  50 

0 . 74 

3594 

1143 

T 

0  .  75 

0 . 99 

163 

2*50 

r." 

1.00 

1.24 

326 

1143 

1.25 

- 

1.49 

326 

1.50 

- 

1.74 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2 . 24 

2.25 

- 

2.49 

»v 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 

6  6 

6 

6 

5880 

4245 

2612 

('l 

AVERAGE  HS(FT)  =0.75 

LARGEST 

HS(FT)  =  1. 

65 

ANGLE 

3.9 


326 


.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


163 


326  163 

ANGLE  CLASS  V.  -  13.2 


TOTAL 


490 

2450 

3267 

1143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


326 

3921 

4248 

1960 

1143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


979 

3104 

5228 

3266 

2*50 

2612 

652 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


979 

1470 

4737 

3756 

1459 

652 

163 

0 

0 

0 

0 


H 


A 


Cl  79 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

PERCENTEQCCURRENCE?X100oT  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET  ) 


-  0.24 
5  -  0.49 
3  -  0.74 
5  -  0.99 
3  -  1.24 
5  -  1.49 
3  -  1.74 
5  -  1.99 
3  -  2.24 
5  -  2.49 
3  -  GREATER 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  -  0.55  ANGLE  CLASS  V. 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  22.5 
PERCENT"oCCURRENCE?X100ol  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5-  „ 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0 . 50 

- 

0 . 74 

0 . 75 

- 

0.99 

1  .00 

- 

1.24 

1 . 25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

_ 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2 .25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.65 


LARGEST  HS(FT)  =  1.21  ANGLE  CLASS  X  =  9.3 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

PCRCEtUEaCCURRENCE?X100ol  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 
0.49 
0.74 
0 . 94 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4 .5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.68 


LARGEST  HS(FT)  =  1.78  ANGLE  CLASS  V.  -  10.5 


STATION  7  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  67.5 
PERCENTEOCCURRENCE?X10Eo!  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1 .  74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


0.5-  1.0- 


TOTAL  0 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0.62 


PEPIOD!  SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.0- 


'2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

326 

4901 

4411 

1307 

ei6 

490 

163 

163 

163 

1176i 

653 

326 

6 

4.4  LONGER 


LARGEST  HS(FT)  =  1.82  ANGLE  CLASS  7.  =  12.7 


Cl  7 S 


F 03  ALL  DIRECTIONS 


STATION  7  SEASON  3 
UATFP  DEPTH  =  7.00  FEET 

f’LFCLN  r  OCCURRENCE! X100 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET  ) 


0.0-  0.5- 


1 .  0- 


1.5- 


PERIOD!  SECONDS  ) 
2.0-  2.5-  3.0- 


3.5-  4.0-  4.5- 


0  . 

-0.24 

'0.4 

0.9  1.4 

'1.9 

2.4 

2y2 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LINGER 

0.75 

-  0.49 

2^07 

0.50 

-0.74 

4111 

85 

0  .  75 

-  0.9  7 

ICoO 

544 

7i 

1.00 

-  1.2-4 

353 

186 

128 

128 

1  .  25 

-  1.-49 

200 

14 

42 

1.50 

-  1.7-4 

1  .  75 

-  1.9  7 

14 

2.00 

-2.2-4 

2.75 

-  2.49 

2 .50 

-  GREATER 

IOTAL 

6 

6  6 

6 

8508 

1015 

213 

164 

6 

6 

AVE  HS(  FT  1 

^  0.62 

LARGEST  HS( FT)  = 

1.75 

TOTAL 

CASES 

= 

698. 

TOTAL 


272 

2707 

4196 

1675 

800 

25 


C 1  7  7 


OOO^OO-i 


STATION  7  SEASON  4  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH)-  270.0 
UATFP  DEPTH  =  7.00  FFET 

PERCENT  CCCUPPENCUXIOOO  )  OF  HEIOIT  AND  PfPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD!  SECONDS  I 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 

1.0-  1 
1.4 

5-  2.0-  2.5- 

1.9  2.4  2.9 

3.0- 

5.4 

3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LINGER 

0.  -  0.24 

0.25  -  Q.-*9 

0.50-0.74 

0.75-0.44 

1  .00  -  1 .2* 

1  .  75  -  1  .‘*9 

1.50-1./-* 

1.75-1.99 

2.00  -  2.24 

2 . 2  5  -  2 .49 

2.50  -  I  PLATER 

TOTAL  0  0 

6 

811 

?U 

2C2 

202 

6  782 '>  202 

6 

202  !  ! 

202  6  6 

811 

811 

:  o  u 
202 
0 
0 

202 

0 

0 

0 

0 

AVERAGE  HS( FT )  =  0.45 

LARGEST 

HS(  FT  I  -  1.63 

ANGLE 

CLASS  X  =  2.2 

STATION  7  SEASON  * 

WMFP  DEPTH  =  7.0  0  FFET 

PERCENT  OCCUPPEN’CE  1  /lCu  0  J 

HEIGHT! FEET ) 

ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMLTH)-  292.5 

OF  HEIGHT  AND  REPICD  BY  DIRECTION 

PEPICDi SECONDS i 

TOTAL 

0  . 

0.0-  0.S-  1.0-  1 

0.4  0.9  1.4 

0 . 2'* 

5-  2.0-  2.5-  3.0- 

1.9  2.4  2.9  3.4 

702 

3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  -* .  4  LONGER 

202 

0.2  5 

0  .  H  ) 

.  1  -  2  5 

16C5 

0.50 

- 

0  .  ’  , 

tj  rj  .3 

6C3 

o. 

- 

0,'C. 

0 

1  .  CO 

- 

0 

1.75 

- 

1  .  *  ♦  9 

0 

1  .  50 

1  .  7k* 

0 

1  .  75 

- 

l.?9 

0 

2.00 

- 

: . : 1  ♦ 

0 

2.15 

- 

2  .  t 

0 

2 .50 

- 

c  *•  r  A  T  F  P 

0 

TOTAL  0  C  0 

6  26  35  6  6 

6  6  6 

A’ 

?  RAGE  HS(ET)  =  0.37  LARGEST 

HSIFT)  r  0.54  ANGLE 

CLASS  X  =  2.6 

STATION  7  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  315.0 
HA  !'  R  OF  PTH  =  •’ .  0  0  FEET 

Ftf’LLNf  OCCURRENCE!  .VICDCM  OF  HtlGHT  AM  Ft?  ZOO  BY  DIRECTION 


HE IOHT f  F F F  r  ) 

PEPIOD! SECONDS ) 

TOTAL 

o 

o 

o 

1.0-  I 

5-  2.0- 

2.5 

3.0- 

3.5-  4.0-  4.5- 

0 . s  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

9  5.4 

3.9  4.4  (.UNGER 

0  .  -  0  . 

7  4 

202 

202 

o.rs  - 

<♦9 

2-*  3  * 

2-*3‘* 

o.so  o. 

7-+ 

1419 

1419 

0  .  74  -  0  . 

■*  ) 

811 

811 

1  .00  -  1  . 

Z 

202 

202 

i .  ;:■>  -  l . 

‘♦9 

0 

1.40  -  1  . 

/** 

0 

1  .  78  -  1  . 

49 

0 

: .  o  o  -  . 

0 

2  .  »  4  -  2  . 

0 

:\‘>o  -  !»- 

t  ATER 

0 

I  0 1  A  L 

6  6 

6 

6  5068 

6  6 

6  6  6 

AVERAGE  HS(FT)  0.53 

LARGEST 

HSIFT)  -  1 

.  14 

ANGLE 

CLASS  X  =  5.1 

STATION  7  GFA'-ON  4  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH  )r  337.5 

O’.  TiP  DEPTH  :  7.00  FEET 

Pl’O. ln:  OCCURRENCE! X1000 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HE  I GMT!  F  t  E  7  1 

PERIOD! SECOND 

S) 

TOTAL 

0.0  0.5 

1.0-  1 

5  -  C  .  0  - 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  C.4 

2 . 9 

5.4 

3.9  m.4 

LCNGER 

0  . 

-  0.2  4 

0 

0  . 

7  5  -  0  .  *♦  9 

It  22 

16?: 

0  . 

4  0  -  O  .  7 *♦ 

.  C4V. 

C'4  i-3 

0  . 

7  4  -  0  .  •»  > 

.  l*  C  5 

'•*  0  5 

C  0  -  1  .  r  h 

4  C  5 

405 

1  . 

75  -  l.‘»9 

603 

603 

1 . 

40  -  1  . 

0 

1  ■ 

74  -  1.  •> 

0 

2  . 

C  0  -  C  .  ♦ 

0 

;  5  -  2  .  -♦4 

0 

40  -  CPEATTP 

TOTAL  0  0 

6 

6  5C63 

608 

6 

6  6 

6 

0 

AVERAGE  HS(FT)  -  0.43 

LARGEST 

HStFT)  r  1 

.  39 

ANGLE 

CLASS  X  =  5 

.  7 

Cl  01 


STATION  7  SEASON  4  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATFP  DEPTH  =  7.00  FEET  , 

PERCENT  OCCURRENCE IXIOO I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS ) 


4.5- 

LONGER 


0  .  i  ‘t 

0.44 
1.7. 
1.44 
1  .  74 

1  .  44 

2  .  C4 
2 . 47 

GREATER 


AVE  HS ( FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =1.75  TOTAL  CASES  = 


r.i«2 


STATION  7  1  YEAR 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

HtPLlfU  OCCURRENCE  I 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  0. 


HEIGHTl FEET  ) 


.  0- 
0.4 


0.5- 
0 . 9 


1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD ( SECONDS ) 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


!  .  0- 
2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LCNGER 


TOTAL 


0 . 

0.24 

!  240 

240 

240 

0.25  - 

0.49 

240 

0.50  - 

0 . 74 

0 

0.75  - 

0 . 99 

0 

1.09- 

1 .24 

0 

1.25  - 

1  .  ‘*9 

0 

1.50- 

1  .  74 

0 

I  .  75  - 

1.99 

0 

2.00- 

2 .24 

0 

2.25  - 

2 .49 

0 

2.50  - 
101 

C»r  LATER 

AL 

6 

6 

6 

6  480 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  H5(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(  FT )  =  0.67  A)(GLE  CLAS5  V.  -  0.5 


HEIGHT! FEET ) 


STATION  7  _  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  22.5 

PLRCEf/l  ~CCCURPENCE?X100o!  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

PERIOD) SECONDS ) 


0  . 

0 . 25 
0 . 50 
0  .  75 
1  .00 
1.75 


0 . 24 
0  .  ■+  9 
0  .  7.« 
0  99 
1  .  24 
1.49 


/  9 
9  9 


0.0-  0 
0.4 


-  2  .  h  9 

-  GREATER 
OTAL 


,5- 

0.9 


AVERAGE  HS( FT )  = 


1.0-  1.5- 

1.4  1.9 


2.0- 

2.4 

48 
2070 
4183 
1 39b 
6  74 


6  0  6  8376 

.63  LARGEST  HS(FT)  -  1.21 


1-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

; . 9  J.4  3.9  4.4  LONGER 


0  0  0 
ANGLE  CLASS  X  =  8.4 


TOTAL 


48 

2070 

4133 

13-6 

674 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  7  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  45.0 

RIP uENr ^OCCURRENCE I°X1000 1  OF  HEIGHT  AND  PERIOO  BY  DIRECTION 


(IF  IGHT(  FEET  I 


0  . 

0.24 

0.25  - 

0.99 

0.50  - 

0  .  79 

0.75  - 

C  .  99 

1.00- 

1  .  29 

1.25  - 

1.9> 

1.50  - 

1 . 79 

1  .  ij  - 

1 . 99 

2.00  - 

i .  L  ■* 

.0- 

0.4 


PERIODl SECONDS  ) 

3.0- 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5 

0.9  1.4  1.9  2.4  2 


144 
3370 
33  0  3 
15  tO 
933 


.  .99 

0  -  (PLATER 
TOTAL 


AVERAGE  HSt  FT )  -  0.61 


0  0  9290  384 

LARGEST  HS(FT)  =  1.70 


3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


9b 

149 

144 


48 

9b 


144  0  0 

ANGLE  CLASS  X  -  9.8 


TOTAL 


144 
3370 
35  0  3 
15  *0 
52  9 
1-4 
192 
96 
0 
0 
0 


STATION  7  1  YEAR  A) 

HA  (IP  DEPTH  -  7.(i0  FFET 

ItR'-LNI  OCCURRENCE  l  X1000  I  OF 


HE IGHT( FEET  ) 


2  5 
NO 
75 
On 


.  O')  - 


KNAL 

AVf PAGE 


A  T  F  P 


0.5- 

0.9 


H SI n  )  -  0.60 


.  0- 
1  .4 


.5- 

1.9 


LE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  67.5 

HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PEPICPISECONDS ) 

.0-  2.5 


3.0- 

3.4 


4.0- 

9 . 9 


14  4 
3519 

9  J.V 

1  N 

3o5 

28? 

9(3 

48 

43 

9723 

336 

9b 

4.5- 

LCNGEP 


LARGEST  H5I  FT  )  -  1.82  ANGLE  CLASS  V. 


0 

10.2 


TOTAL 


144 
3514 
9C99 
lb3b 
6  7  3 
9  S 
■-3 
93 
0 
0 
0 


Cl‘>3 


STATION  7  1  YEAH  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  90.0 

WATER  OEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD  1  SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

240 

240 

0.25  -  0.49 

2840 

2840 

0.50  -  0.74 

4236 

4236 

0.75  -  0.99 

1107 

1107 

1.00  -  1.24 

240 

96 

336 

1.25  -  1.49 

144 

I44 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

8663 

240 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.56 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.39 

ANGLE 

class  v.  -  a. 

9 

STATION  7  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  112.5 

WATEP  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

337 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LCNGER 

337 

0.25 

- 

0.49 

3129 

. 

3129 

0.50 

- 

0 . 74 

4044 

4044 

0.75 

— 

0.99 

1011 

1011 

1.00 

- 

1.24 

385 

144 

529 

1.25 

- 

1.49 

48 

48 

1.50 

- 

1.74 

0 

1  .  75 

- 

1 . 99 

. 

0 

2 . 00 

- 

2 . 24 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GPEATER 

. 

0 

IOTAL 

6 

6 

6 

6 

8906 

192 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.55  LARGEST  HS< FT )  =  1.33  ANGLE  CLASS  X  =  9.1 


STATION  7  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  135.0 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGH T(FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4 

0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

674 

96 

770 

0.25 

- 

0.49 

2214 

2214 

0.50 

- 

0  .  74 

2888 

818 

37C6 

0  .  75 

- 

0 . 99 

625 

1011 

625 

2261 

1.00 

- 

1  .  24 

144 

337 

385 

770 

1636 

1.25 

- 

1 .49 

385 

337 

144 

48 

1010 

1 . 50 

- 

1  .  74 

96 

48 

48 

192 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6545 

2743 

1154 

1107 

192 

48 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.73 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.66 

ANGLE 

CLASS  V. 

=  11 

.8 

STATION  7  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  157.5 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET)  PERIOD!  SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0-  3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9  1.4 

1.9 

:  .4 

2.9 

3.4  3.9  4.4 

LONGER 

0. 

-  0  .  C4 

8^6 

144 

1010 

0 . 25 

-  0.49 

p.8r> 

If.'  5 

0.50 

-  0.7* 

IbOl 

770 

3873 

0  .  75 

-  0  99 

48 

24  55 

4M  !  ! 

1  .  00 

-  1.C4 

1  44 

6  :  5  4  8 

SI  7 

1.25 

-  1  .  *9 

4*_>  14-* 

240 

1  .  40 

-  1.7* 

96 

9o 

1  .  75 

-  1.99 

43 

43 

2  .CO 

-  C  .  7* 

0 

2.25 

-  3  .  *  9 

0 

2 . 50 

-  A  TER 

0 

TOTAL 

6  6  6 

6 

51 OC 

3513 

1C0C  19C  144 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.69  LARGEST  HS(FT) 


1.75  ANGLE  CLASS  V.  -  10.2 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  180.0 


STATION  7  1  YEAR 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XiOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


.5- 

1.9 


: .  o- 

2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


.  5- 
3.9 


.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0 . 2  T 

- 

0.49 

0 . 60 

- 

U  .  74 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

i.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1  .  75 

_ 

1 . 99 

2.00 

- 

2 . 24 

2.25 

- 

2-49 

2 . 50 

- 

CP  EA 

240 
2s55 
26-*  3 
529 
96 


96 

43 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0  5968 


144 


=  0.52  LARGEST  HS(FT)  -1.34  ANGLE  CLASS  X 


6.1 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  202.5 


STATION  7  1  YEAR 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5- 
1 . 9 


2 . 0- 


2.4 


2.5- 


!  .9 


3.0- 

3.4 


.5- 

3.9 


.  0- 
4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

0.25  - 

0.49 

0.50  - 

0.  74 

0.75- 

0.99 

1.00- 

1.24 

1.25  - 

1  .v*9 

1.50  - 

1.74 

1.75  - 

1 . 49 

2. CO  - 

2 . 24 

2.25  - 

2.49 

2.60  - 

GPEA 

577 

1685 


144 

144 


48 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


3272 


48  0  0 

0.43  LARGEST  HS(FT)  =  1.12  ANGLE  CLASS  X 


0 

=  3.3 


225.0 


STATION  7  _  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH) 
PtRCENT^OCCURRENCtOaOOCH  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


.0- 

0.4 


0.5- 

0-9 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3i:9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

0.25  - 

0 . 99 

0.50  - 

0. 79 

0.75- 

0 . 99 

1.00- 

1  .  24 

1.25  - 

1.99 

1.50- 

1.74 

1  .  75  - 

1 . 99 

2.00  - 

2  .  29 

.  25 
.  50 


GREATER 


288 

2022 

1107 

48 


96 


TOTAL 
AVEPAGE 


0  3465 


96 


HS(FT)  =  0.44  LARGEST  HS(FT)  s  1 . 35  ANGLE  CLASS  X 


3.6 


247.5 


STATION  7  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  = 

RLRCENTEOCCURPENCE?X1000 )  OF  HEIGHT  AND  FERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.  0- 
1 .4 


.5- 
1 . 9 


: .  o- 

2.4 


! .  5- 
2.9 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.' 


4.5- 

LONGER 


26 

50 

25 

00 


24 

49 


99 
2  4 
-.9 
74 
4  9 


-  G 
OTAL 


49 

'LATER 


433 

866 

355 


48 


48 


48 


3658 


48 


40 


48 


=  1.75  ANGLE  CLASS  X  = 


TOTAL 


240 

2455 

26s8 

529 

192 

48 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


577 

1685 

722 

144 

192 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


288 

2022 

1107 

48 

0 

96 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


433 

1974 

866 

433 

0 

48 

0 

48 

0 

0 

0 


AVEPAGE  HS(FT) 


0.49 


LARGEST  HS( FT  I 


3.8 


STATION  7  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  270.0 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


0  . 

0 . 25 
0.50 
0.75 
1.00 

1.25 

1 . 50 
1 . 75 
2 . 00 

2 . 25 

2.50 


TOTAL 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0 . 99 
1  .  24 

1.49 
1 . 74 
1 . 99 

2.24 

2.49 

GP EATER 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


431 
1636 
66  6 
i  4  4 


:.5-  3.0- 

2.9  3.4 


233 

1>2 

43 


3127 


528 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


48 


48 


48 


48 


AVERAGE  HS(FT) 


0.53 


LARGEST  HS(FT)  =  1.63  ANGLE  CLASS  X  -  3.8 


TOTAL 


481 

1636 

£•,6 

422 

240 

48 

48 

0 

0 

0 

0 


STATION  7  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  292.5 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1 . 9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LCNGER 

0. 

0.24 

48 

48 

0.25 

- 

0.49 

1348 

1348 

0.50 

- 

0 . 74 

6 1 8 

313 

0 . 75 

- 

0 . 99 

192 

192 

1.00 

- 

1.24 

144 

144 

1.25 

- 

1.49 

144 

144 

1.50 

- 

1 . 74 

0 

1  .  75 

— 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

rOTAL 

6 

6 

6 

C 

2550 

144 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.54 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.41 

ANGLE 

CLASS  X  -  2 

.7 

STATION  7  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  315.0 

WATER  DEPTH  r  7.00  FFFT 

PERCE). T  OCCURRENCE!  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET]  PEPICD! SECONDS  )  TOTAL 


o 

o 

o 

1.0-  1.5- 

2.0-  2.5 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0. 

0.4  0.9 

0.24 

1.4  1.9 

2.4  2 

96 

9 

3.4 

3.9  4.4 

IONGER 

96 

0.25 

- 

0.49 

16  V. 

1636 

0.50 

- 

0.74 

110/ 

1107 

0.75 

- 

0.99 

3  5 

3?5 

1.00 

- 

1  . 2‘« 

2-.0 

240 

1.25 

- 

1.49 

0 

1 . 50 

- 

1.7.. 

0 

l  .  75 

- 

1.99 

0 

2 .00 

- 

2.2'* 

0 

2.25 

- 

2.  ‘.  9 

0 

2 . 50 

- 

(■■MATER 

0 

TOTAL  0  0 

6  6 

3-6  . 

6 

6 

6  6 

6 

AVTPAT.E  HSIFTI  -  0  .  *><• 

lAP  MST  HSi 

II  :  1.19 

a).t,le 

CLASS  X  =  3 

.5 

STATION  ’  1  •  f 

WAT  t  R  n:  PTH  l  •  1  F  E  T 

)  I  R !.  i  ft!  (.  .  1  R'R)  '  '  i  ■  I  ’ 

HEIGHT! FEET  I 

C  .  0  0  5  i  .  1  1 

0.4  09  !  4 


'.I'  C.  ASS  i  Or'  AZIMUTH)  -  337.5 
II  hi  : '  H  T  AM)  Pi  R  I  CD  B!  D.'PECTION 
,  ;  S  i 

5  •  4  !.o  5.5  4.0-  4.5- 

•  ••  9  4  5.9  4.4  LONGER 


0. 

-  0  .  L  '♦ 

0 . 25 

-  0  .  *  9 

0 . 50 

-  0  . 

0  .  /  5 

-  0.^9 

1  .  00 

-  l.C'* 

1  .  25 

-  1  .  9 

1 .50 

-  i . 

1  .  75 

-  1.^9 

2.00 

-  L  .  C  '♦ 

2.25 

-  z  .  9 

2 . 50 

-  CP  FA 

rOTAL 


o  o  o  r  >. 

1  A"!,.  NT  IM  'll 


C  0  0  0 

ansi:  ciass  ;;  - 


TOTAL 


0 

1107 
1  3  9  6 
:es 

453 

365 


AVERAGE  HSIETI 


0  .  72 


1  •  : 


3. 


STATION  7  1  YEAR  FOR  ALL  DIRECTIONS 

WATER  DEPTH  =  7.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT!  FEET)  PERIOD!  SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

2.0-  2 

5-  3 

0-  3 

5-  4 

0- 

4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

482 

24 

488 

0.25 

- 

0.49 

32  95 

3293 

0.50 

- 

0 . 74 

3548 

158 

3706 

0.75 

- 

0.99 

943 

3C0 

110 

1438 

1.00 

- 

1.24 

332 

1  h4 

105 

si 

662 

1.25 

- 

1.49 

149 

24 

48 

14 

4 

239 

1 . 50 

- 

1 . 74 

33 

14 

4 

14 

65 

1  .  75 

- 

1.99 

14 

4 

4 

22 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

m 

0 

2.50 

_ 

GREATER 

883 

32 

0 

TOTAL 

6  6  6  6 

6583 

267 

137 

4 

AVE  HS(FT)  =  0.59  LARGEST  HS(FT)  =  1.82  TOTAL  CASES  =  2077 


ICOCJ! 


STATION  8  SFAGCH  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  0. 

WAIF  P  DEPTH  -  .  CO  FEET 

U.PCEN!  GClURPEN,.!  I  X1C90  I  OF  height  and  pepiod  by  direction 


HEIGHT! FEET  I 


PEP ICO ( SECONDS ) 


3.9- 

:  .9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


,0  -  GREATER 
(OTAL 


AVERAGE  MSI F  T  )  -  0.49 


LAPGEST  HS( FT )  =  0.61 


0  0 
ANGLE  CLASS  X 


STATION  8  SEA-ON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  DC. 5 
W'.'KR  DEPTH  =  6.00  FEET 

(ERUN!  OCCUR  PE  NOE  l  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


!  IGHTI  FEET  I 


PERIOD!  SECONDS  > 


* .  5- 
LCNGER 


?5  -  2  .  49 
>0  -  GREATER 
(OTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(ET)  =  1.00  ANGLE  CLASS  *  = 


STATION  8  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  45.0 
WATER  DEPTH  =  6. CO  FEET 

PER CENT  OCCURRENCE! XI 000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  DY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET I 


PEPIOOf  SECONDS ) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9  2.4 

Z  .  9 

3.4 

3.9  4.4 

LCNSER 

0  . 

_ 

0.Z4 

143 

143 

0  .  ?5 

- 

0.49 

.  47Z7 

4  7  Z7 

0.50 

- 

0  .  74 

.  354  1 

# 

1 581 

0  .  75 

- 

0 . 99 

.  Z  U  05 

2005 

1 .00 

- 

1  .  Z4 

859 

ESP 

1.25 

- 

1.49 

429 

4  Z  9 

1 . 50 

- 

1 . 74 

0 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

Z  .  00 

- 

Z  .  Z4 

0 

Z  .  Z5 

- 

Z  .49 

0 

z .  so 

- 

GREATER 

0 

IOTAL 

6  6 

6  0  10456 

12-83 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  H5( FT  1  =  0 .6Z 

LAPGE5T  H5<  FT  )  =  1 

.  35 

ANGLE 

CLASS  Z  :  11. 

7 

STATION  8  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  67.5 
WATER  DEPTH  =  h.OO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE  I X10C0  )  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD!  SECONDS  ) 

Z  .0-  2.5-  3.0- 

9  Z .  4  2.9  3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  9.4 


**  LONGER 


0. 

-  0.24 

0.Z5 

-  0.49 

0.50 

-  0.74 

0  .  75 

-  0.99 

1  .  09 

-  1 .24 

1 .75 

-  1.49 

1  .  59 

-  1  .  74 

1  .  75 

-  1.99 

2  .00 

-  2  .  Z4 

2 .25 

-  2.49 

-  C “EATER 
,TA' 


7305  1145 


AVERAGE  HS(FT)  :  0.65  LAPGEST  HS(FT)  =  1.Z4  ANGLE  CLASS  Z  : 


STATION  8  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) -  90.0 

WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0 

0.25 

- 

0.49 

3438 

3438 

0.50 

- 

0.  74 

186  2 

1862 

0.75 

- 

0.99 

1932 

429 

1661 

1.00 

- 

1.24 

1002 

1002 

1.25 

- 

1.99 

286 

429 

715 

1.50 

- 

1.74 

2o6 

2E6 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6732 

1717 

715 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.73  LARGEST  HS(FT)  =  1.56  ANGLE  CLASS  X  =  9.2 


STATION  8  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0  . 

_ 

0.24 

.  1146 

1146 

0 . 25 

- 

0.99 

.  1 146 

1146 

0 . 50 

- 

0  .  79 

.  2143 

286 

2434 

0  .  75 

- 

0.99 

.  286 

2005 

2291 

1  .00 

- 

1.24 

429 

573 

1002 

1.25 

- 

1.49 

573 

573 

1.50 

- 

1  .  74 

143  ; 

14  3 

1  .  75 

- 

1 . 99 

0 

2 . 00 

- 

2  .  24 

0 

2.25 

- 

2 .99 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  4726 

2720 

1146 

143  6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0. 

71 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.57 

ANGLE 

CLASS  X  =  8. 

7 

STATION  8  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  135.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


25 
50 
75 
00 
25 
50 
_  75 
2.00 
2 . 25 
2.50 
TO 


-  0.24 

-  0.99 

-  0  .  7-* 

-  0.99 

-  1.24 
-1.99 

-  1.7'. 
-1.99 

-  2.24 

-  2.99 

-  GREAT 
TAL 


EP 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


429 

4154 

3568 

859 


143 

236 


0  0  0  0  9310  429  0  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.54  LARGEST  HS( FT )  =  1.23  ANGLE  CLASS  X  =  9.7 


TOTAL 


429 

4154 

3668 

1002 

286 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


5T 

WA 

PL 

HEIGHT! FEET  1 


ATTON  8  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  157.5 
! P  OEPTH  n  6 .00  FEET 

RUNT  OCCURRENCE!  X 1 0 0 0  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

PERIOD! SECONDS ) 


TOTAL 


0.0-  0 . 5- 

1.0-  1 

5-  20-  2.5 

- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4  2 

9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0 

-0.74 

429 

429 

0 

75  -  0.*? 

.  5373 

5373 

0 

5  0  -  0.7** 

.  3268 

3G68 

0 

/  5  -  0  9  1 

0 

1 

co  -  i . : 

0 

1 

,5  -  1.^9 

0 

1 

c>0  -  1  . 

0 

X 

-  5  -  1  .  r-  3 

0 

no  -  7 . : ♦ 

0 

7 

75  - 

0 

2 

50  -  r-WlATEP 

0 

TOTAL  0  0 

6 

6  10170 

6 

6 

6 

6 

6 

AVEPAGE  MSI  FT  )  =  0.44 

LARGEST 

HG(FT)  =  0.62 

ANGLE 

CLASS 

X  =  10 

.2 

<7202 


STATION  8  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  180.0 
UATFP  DEPTH  "  6.00  FEET 

FLRCLNI  CCCURPENCE 1X1000)  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD!  SECONDS  ) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5-  3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2.9  3.4 

3.9  4.4 

LCNGER 

0  . 

-0.04 

143 

143 

0  .  25 

-0.49 

30  0-3 

300S 

0  .SO 

-0.74 

3  7  2*. 

372*4 

0  .  7  5 

-0.99 

0 

1  .  CO 

-1.24 

0 

i .  :s 

-  1 .49 

0 

1  .  so 

-1.74 

0 

1  .  75 

-  1.99 

0 

z.co 

-  2.0*4 

0 

2.:  5 

-2.49 

0 

2  .  SO 

-  GREATER 

0 

TOTAL  0  0 

6  6 

68  75 

6  6 

6  6 

6 

AVFPAGE  H5( FT  )  -  0.48 

LARGEST  HSI  F  T  )  =  0 

-63  ANGLE 

CLASS  7.-5 

.9 

STATION  3  SEASON  1 

ANGLE 

CLASS  (DEG  AZIMUTH ) =  202.5 

WATFP 

DEPTH  =  6.00  FEET 

rfcRCLNT  OCC'JPPENCL  (  X10C0  ) 

OF  HE 

ICHI  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT!  FEE  F  1 

PERIOD! SECONDS* 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1 

5-  2 

.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4 

1 . 9 

2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

0  . 

-0.24 

143  .... 

143 

0 . 25 

-  0.4" 

2148  ..... 

2)  4  3 

0 . 50 

-  0  .  7*. 

1UG2  ..... 

1002 

0  .  75 

-  0.99 

0 

1  .  00 

-  1.24 

0 

1.25 

-  1.49 

0 

1  .  50 

-  1.74 

0 

1  .  75 

-  1.49 

0 

2.00 

-  2.24 

0 

-  2  .  **  9 

0 

b  .i*6 

-  GREATER 

0 

IOTAL 

6  6  6 

6 

3293  66666 

AVERAGE  HS(FT)  r  0.41  LARGEST 

HS(FT)  -  0 . 6 A  ANGIE  CLASS  X  =  3.3 

STATION  8 

SEASON  1 

ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH)-  225.0 

UMFP  DEPTH 

=  6. CO  FEET 

1  f  PUN r  OCCURRENCE!  XICOO  / 

CF  HEIGHT  AND  PEPIOD  Fit  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  ) 

PEP  ICO! SECONDS  1 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

0  . 

-0.24 

573  ..... 

5  73 

0 . 25 

-  o.*.o 

1719 

1719 

0 . 50 

-  0  .  74 

5/3 

57  3 

0  .  75 

-0.49 

14  3 

14? 

1  .  00 

-1,7. 

1 

1.25 

-1.49 

0 

1  .  50 

-  1  .  74 

0 

1  .  75 

■  1.49 

0 

2.00 

-  2.2'* 

0 

2  .  7  5 

-  2  .  *.  9 

0 

2  .  '.0 

-  GREATER 

0 

TOTAL  0 

6  6 

6  3003  66666 

AVfPAGE  MSfFT)  =  0 

.39  LAPGFST 

HSI  FT)  -  0.80  ANGLE  CLASS  V.  -  3.0 

STATION  f\ 

SF  A 7 ON 

l 

ANGLE  CLASS  1  DEG  AZIMUTH >=  247.5 

W.‘.  Tf  p  n?  PTH  = 

6 . 00 

F  r  F  T 

pip  lent  cscur 

i'FNCf  l : 

:iooo  i 

OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HFICUm  FF FT  ) 

PERIOD! SECONDS ) 

TOTAL 

0.0-  0 

.5-  1 

0-  I 

5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4 

LUNGER 

0  . 

-  0  .  ?'♦ 

0 

0.  r  5 

-  n  .  -»9 

!  186,i  .  .  .  . 

1  *°  6  2 

0  .  40 

-  0  . 

7 1  '* 

/ 1 

0  .  /5 

-  C  .  9 1 

0 

l .  no 

-  i.;.» 

;  '  i4  3  ;  ;  ; 

143 

i .  rs 

-  l.-*9 

0 

1  .  5  0 

-  l . 

;  '  ;  143  ;  ; 

14  3 

1  .  /5 

-  i  -l* 

0 

o  o 

0 

f*  ly 

-  ?  ) 

0 

y.59 

-  C-OfAFFP 

0 

TOTAL  0 

6 

6 

6  2573  143  143  6  6 

6 

AVI  PAGE  MSI  FT) 


0 .55 


LAPGFST  HS( FT  ) 


1 . 59  ANGLE  CLASS  X 


.9 


STATION  8  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )r  270.0 
UATEP  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1CU0 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  1 

PERIOD!  SECONDS  ) 

TOTAL 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

-  0.2 4 

429 

429 

0.25 

-  0.49 

1C02 

1002 

0  .  50 

-  0.74 

429 

429 

o .  ;s 

-  0.99 

Is  3 

286 

429 

1  .00 

-  1.24 

206 

206 

i  .  ?b 

-  1 .49 

0 

1  .  50 

-  1.74 

143 

143 

1  .  75 

-  1.99 

0 

2  .  00 

-  2 . 2 4 

0 

2  .V  5 

-  2.49 

0 

2  .SO 

-  (‘9 EATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

2003 

572 

143 

6 

6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0.59 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.54 

ANGLE 

CLASS 

X  =  2 

.7 

STATION  0  SEASON 

1 

ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  292.5 

water 

DEPTH  -  6.00 

FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 ) 

OF  HEIGHT 

AND  PERIOD  BT 

DIRECTION 

HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1 

0-  1 

5-  2.0- 

2.5-  3. 

0-  3 

5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LGNGER 

0  . 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0  ,s9 

;  1002 

1002 

0 . 60 

- 

0.  7s 

429 

429 

0  .  76 

- 

0.99 

206 

2e6 

1  .CO 

- 

1  .  2s 

429 

429 

1.25 

- 

1  .  s  9 

206 

206 

572 

l  .60 

- 

1  .  74 

429 

s29 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2  .  00 

- 

2  .  24 

0 

2 . 25 

- 

2  .  s9 

0 

2 . 60 

- 

GREATER 

0 

IOTAL 

6  6 

6 

6  1717 

715 

715 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.89  LARGEST  HS(FT)  =  1.71  ANGLE  CLASS  X  ^  3.2 


STATION  0  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >  =  315.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGH T(FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


1 

IT) 

O 

O 

o 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

o 

o 

•o 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0  . 

-0.24 

14  3 

143 

0 . 25 

-  0.s9 

22 '^2 

2292 

0 . 50 

-0.74 

659 

859 

0  .  76 

-0.99 

LclO 

286 

1  .00 

-  1.24 

143 

143 

1.25 

-  1  .  s  9 

28  j 

143 

429 

1  .  ‘-0 

-1.7s 

14  3 

Is  3 

1  .  75 

-1.99 

0 

2 . 00 

-  2.2s 

0 

2.75 

-2.49 

0 

2.60 

-  GREATER 

0 

TOTAL  0  0 

6 

6 

3580 

429 

266 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.62 

LARGEST 

HSfFT)  =  1 

.51 

ANGLE 

CLASS  X  =  4 

.  3 

STATION  8  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  337.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  F  E  F  T 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1C00  )  OF  HEIGHT  AND  FEPICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  1 

0.0-  0.5- 

1.0-  1 

PER IODI 

5  -  2.0 

SF  COS'D 

2 .5- 

5  ) 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.  5- 

TOTAL 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2 . 9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGCR 

0.  -  0.24 

0 

0 . 2  5  -  0  .  s  9 

;  1432 

1432 

0.50-0.7'* 

716 

716 

0.75  -  0.99 

6  73 

5  7  3 

1.00  -  1.24 

716 

716 

1.25-1.49 

2“r> 

42  9 

7 )  5 

1.50  -  1  .  7s 

5  73 

5  73 

1.75-1.99 

0 

2.00  -  2.2s 

0 

2  . 5  -  2  .  s  9 

0 

2.60  -  GREATER 

0 

TOTAL  0  0 

6 

6  272  i 

1002 

1002 

6  6 

6 

AVERAGE  F(5I  FT  I  =  0.09 

LARGEST 

HSI  FT)  :  1 

.64 

ANGLE 

CLASS  X  =  4. 

7 

(■'>04 


FOR  ALL  DIRECTIONS 


STATION  8  SEASON  1 
PEPCLN?^OCCURPENCE?X100 I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT ( FEET ) 

PERIOD! SECONDS 

TOTAL 

0.0-  0 

5-  1.0-  1.5- 

2 . 0- 

2.5-  3. 

0-  3 

5- 

4.0-  4.5- 

0.4 

0.9  1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0 .  -0.24 

358 

353 

0.25  -  0.49 

3  •  >1 

. 

3497 

0.50  -  0.7* 

319* 

28 

32  2  2 

0.75  -  0.99 

91  o 

315 

12  31 

1.00  -  1.24 

14 

5  59 

57 

601 

1.25  -  1.49 

157 

1*6 

3*  3 

1.50  -  1.7* 

171 

14 

165 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.2* 

0 

2.25  -  2.*9 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6  6 

8479 

1030 

41* 

14 

6  6 

AVE  H3TFTJ 

=  0.60 

LARGEST  HS( F  r ) 

-  1.71 

TOTAL 

CASES 

698. 

STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  l DEG  AZIMUTH ) =  0. 

WATER  DEPTH  =  5.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1C00  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHU  FEET  ) 


0  . 

Q.?i* 

0 .  - 

0.>*  > 

0.50  - 

C  .  '  ♦ 

0  .  7  5  - 

1.00  - 

0 .  ■*  i 
1 . ;  . 

1  .  4  5  - 

1 .  h 

1  ‘  ‘9  - 

\ ■*’> 

:  ,r }  - 

..  .  .■  ♦ 

_  '  V 1  - 

i'  ) 

( ►  .5 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


period; seconds i 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


■RASE  MS' FT) 


3E5T  HSl  ET  ) 


ANGLE  CLASS  X  =  0.3 


HEIGHT! FEET  1 


0 .  -0.24 
0.25  -  0 ,h9 
0.5  0  -  0.74 
0.25  -  0.R9 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 
1.50  -  1.74 
1 . 75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.4 9 
2.40  -  GREATER 

T n  T  A  L 


S T A T I DM  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH ) -  22.5 

HA  ’  >  R  DEPTH  -  >..00  f  F  F  T 

-.RUNT  OCCURPENJEi  X1C00I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
n  period; seconds ; 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  C.9  1.4  1.9  2.4 


1.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TAl  0  0  0  0  9311  0  0  0  0  0 

AVERAGE  HSl FT)  =  0.58  LARGEST  HSl  FT )  =1.02  ANGLE  CLASS  X  =  9.3 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  45.0 

WATER  DEPTH  =  5.00  FEET 

Pl  rlen  r  OCCURRENCE; XICOO  I  OF  HEIGHT  and  period  BY  DIRECTION 


height; feet  i 


0 . 

-  0.24 

0 .25 

-  0.4) 

0 . 50 

-  0  .  /4 

0  .  75 

-  0  .  -  > 

1.00 

-  1  .  .  4 

1.7‘> 

-  1.9 

1  .  4  9 

1  i. 

-  1. 

1  .1 

.  c  0 

1  .  4  * 

!  !  ■  •'< 

-  r\y;\\UP 

MM  A; 

A.T RASE  H 


period; seconds > 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  C  0  914  32h  974  0 

0.-8  LARGEST  HSt  F  T  ;  -  1.79  ANG.E  CLASS  X 


STATION  A  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)"  5  7.5 
KUP  PEP'H  :  -.0  0  r  FET 

1  .FLINT  OCCURRENCE  I  <1000  1  OF  HEIGHT  AND  PEP  lOD  BY  DIRECTION 

HE  IGH  T  I  F  F  E  T  )  PE  R  I  CD  I  SE  COT  D  S  I 

0.0  0.5  1.0  -  1.5  2.0-  2.5-  I  0  3.5-  ‘*.0-  4.5 

0.4  0.9  1  . ‘4  1.9  2.4  2.9  3.4  1.9  .4.4 

0-0.24  .  .  -R15 

0.25  •  0.49  .  5  ••  1  :> 

3.51  -  0  ,  -4  .  >3 

0  ■  0.59  .  .  .  .  1  ‘  4  70  41-  .... 

1  r.n  -  1.2.4  .  .  .  1307 


si  -  ;  2 
TOTAL 


A  A  f. r  MSI  FT  I  ■  0.55  TARGE  ST  H  G  '  t  T 


1.7.3  ansi  f  class  =  12 


■  Ms. 


flD-R15?  075  THE  ATCHAFALAVA  RIVER  DELTA  REPORT  10  WAVE  HINDCASTS  2/X 

APPENDIX  COJ)  ARMV  ENGINEER  WRTERWAVS  EXPERIMENT 
STATION  VICKSBURG  MS  HVDRA.  R  E  JENSEN  MAR  85 
UNCLASSIFIED  WES/TR/HL-82-15/10-APP-C  F/G  8/10  NL 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  90.0 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD (SECONDS) 


0.5-  1.0- 

0.9  1.4 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.60  LARGEST  HS(FT)  =  1.21  ANGLE  CUSS  V.  - 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  112.5 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.78 


PERIOD (SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


2.4 

2.9 

3.4 

490 

2614 

2287 

163 

163 

326 

2287 

. 

490 

930 

. 

. 

490 

0  0  5717  2940  1633  1307  0 

URGEST  HS(FT)  =  1.41  ANGLE  CLASS  V.  =  11.6 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  135.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100G )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


PERIOD! SECONDS) 


0.5-  1.0- 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.71  LARGEST  HS(FT)  =  1.75  ANGLE  CLASS  V.  -  18.3 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  157.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


2.0- 

2.5- 

3.0-  3.5- 

2.4 

2.9 

3.4  3.9 

326 

7352 

#  # 

3921 

2450 

• 

326 

I960 

163  : 

326 

490  816 

163 

14375 

I960 

1142  816 

4.5- 

LONGER 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.9  1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  13560 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.46  LARGEST  HS!  FT )  =  0.90  ANGLE  CLASS  V. 


C207 


STATION  8  SEASON  2 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOOO) 

HEIGHT! FEET ) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  180.0 
OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD( SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


LARGEST  HS(FT)  =  0.64  ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 

1.74 
.99 
.24 
.49 

REATER 


2.25  -  2 
2.50  -  Gl 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.9  1.4  1.9  2.4 


AVERAGE  HS(FT)  =0.36 


0  0  2612 
LARGEST  HS(FT)  =  0.62 


4.5- 

LONGER 


ANGLE  CLASS  7.  - 


STATION  8  SEASON  2 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEE 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  225.0 
)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD! SECONDS) 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.40  LARGEST  HS(FT)  =  0.57  ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

tl.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

- 

1-24 

1.25 

— 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.9? 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

2.49 

PERIOD! SECONDS) 


1.0-  1.5-  2.0- 

1.4  1.9  2.4 


4.5- 

LONGER 


-  GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.38 


0  0  1469 

LARGEST  HS(FT)  =  0.67 


ANGLE  CLASS  7. 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  270.0 
HATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURREMCE( X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD (SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0 .  ?5 

— 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

t.?5 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

GREATER 

AVERAGE  HS(FT)  =0.39  LARGEST  HS(FT)  =0.63 


0  0 

ANGLE  CLASS  7  - 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMU’i  '=  292.5 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  RECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0 .  ?5 

— 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

— 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.44  LARGEST  HS(FT)  =  1.12  ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION'S  .SEASON  Z  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  315.0 
PERCENTOCCURRENCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD( SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.C 


_ 

0.24 

25 

— 

0.4? 

50 

— 

0.74 

/•> 

— 

0.99 

00 

— 

1.24 

25 

— 

1.49 

50 

- 

1.74 

/5 

- 

1.99 

0!) 

— 

2.24 

25 

— 

2.49 

50 

- 

GREA1 

2.4 

2.9 

816 

326 

, 

163 

163 

326 

4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.74  LARGEST  HS(FT)  =  1.53  ANGLE  CLASS  7  =  2.0 


STATION  8  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


2.50  -  GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


0  0  979 

LARGEST  HS(FT)  =1.95 


ANGLE  CLASS  7.  = 


.*•  A  /*  .*• 

V-V- V-".  ■ 


STATION  8  SEASON 
MATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100  )  OF  HE 


PERCENT  OCCURRENCE 
HEIGHTt  FEET ) 


0.24 

8.49 
.74 
0.99 
1.24 
1.49 
1.74 
1.99 
2.24 
2.49 
GREATER 


TOTAL 

AVE  HS(FT) 


^SEASON  2  FOR  ALL  DIRECTIONS 

00 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 

PERIOD (SECONDS) 

-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


LARGEST  HS(FT)  =1.95 


2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

506 

4101 

2679 

16 

i£ 

784 

424 

98 

539 

114 

16 

163 

130 

179 

81 

81 

32 

8168 

995 

553 

243 

1.95 

TOTAL 

CASES 

= 

STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEC X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  728 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.27  LARGECT  HS(FT)  =  0.31  ANGLE  CLASS  7.  =  0.7 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HSIFT)  =  0.52  ANGLE  CLASS  7  - 


STATION  8  SEASON  3  „  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0.  -  0.24 
0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 
1.25  -  1.49 
1.50  -  1.74 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


1.99 

2.24 

2.49 

GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.31 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0  0  2188  0  0  0 
LARGEST  H5(  FT  I  =  0.47  ANGLE  CLASS  7  = 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


0.75-0.99 

1.00  -  1.24  .... 

1.25  -  1.49  .... 

1.50-1.74 

1.75-1.99 

2.00  -  2.24  .... 

2.25  -  2.49  .... 

2.50  -  GREATER  .... 

TOTAL  0  0  0  0  32 

AVERAGE  HS(FT)  =0.45  LARGEST  HS(FT) 


4.5- 

LONGER 


ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0. 

_ 

0.24 

0 .  ?5 

— 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

— 

3  .49 

1.50 

— 

1.74 

I-7* 

— 

1  .99 

2.00 

• 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

PERIOD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.0 


4.5- 

LONGER 


2.50  -  GREATER  ........ 

TOTAL  0000  4742  364  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =0.43  LARGEST  HS(FT)  =  0.93  ANGLE  CUSS  V.  - 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CUSS  (DEG  AZIMUTH  )=  112.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5-  1.0-  1.' 

»-  2.0- 

2.5-  3.0-  3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

L.9  2.4 

2.9  3.4  3.9 

4.4  LONGER 

-  0.24 

729 

-  0.49 

.  1094 

#  # 

-0.74 

.  1094 

B  # 

-  0.99 

.  364 

1459  364  I 

• 

-  1.24 

9  /.  n 

364 

. 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0  0  3281  1459 

URGEST  HS(FT)  =1.21 


726  0 

ANGLE  CLASS  V. 


STATION  8  SEASON  3 _  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  135.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0 

9  2.4  2.9  3 


4.5- 

LONGER 


1.75-1.99 

2.00  -  2.24  ........ 

2.25  -  2.49  ........ 

2.50  -  GREATER  ........ 

TOTAL  0  0  0  0  4012  0  6  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.41  LARGEST  HS(FT)  =  0.64  ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CUSS  (DEG  AZIMUTH )=  157.5 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


1.24 
.49 
.74 
.99 

GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  = 


6  6  839$ 

URGEST  HS(FT)  =  0.59 


ANGLE  CLASS  7.  - 


C212 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT<  FEET) 


0.  -  0.24 
0.25  -  0.4? 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 


1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 


AVERAGE  HS(FT) 


PERIOD< SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  0  12771  0000 

LARGEST  HS(FT)  =  0.59  ANGLE  CLASS  7.  -  12.8 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.  -  C.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


PERIODt SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


LARGEST  HS(FT)  =  0.62  ANGLE  CUSS  7. 


STATION  8  .SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  225.0 
PERCENTEOCCURRENCE?X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.  -  0.24 

g:ff :  hi 

0.75  -  0.99 
I. 00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


PERIOD (SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


URGEST  HS(FT)  =  0.92  ANGLE  CLASS  7. 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CUSS  (DEG  AZIMUTH  )=  247.5 
PERCENTEOCCURRENCE?X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


-  0.24 

f  ; 

1  :  jj'J? 

50  -  GREATER 
TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


URGEST  HS(FT)  =0.70  ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CUSS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.46  LARGEST  HS(FT)  =  0.90  ANGLE  CLASS  7. 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  292.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD (SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.51 


0  0  5107 

LARGEST  HS(FT)  =0.64 


ANGLE  CLASS  7  =  5.1 


STATION  8  SEASON  3 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000) 


HEIGHT! FEET) 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )s  315.0 
OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD (SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


4.5- 

LONGER 


1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =  1.21  ANGLE  CUSS  7.  =  1.8 


STATION  8  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  337.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 

?. 75  -  0.99 
.00  -  1.24 
.25  -  1.49 
1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 

TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  = 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


LARGEST  HS(FT)  =  0.45  ANGLE  CLASS  7.  = 


C214 


STATION  8  SEASON  3  FOR  ALL  DIRECTIONS 
PERCENT  ^OCCURRENCE  ?X100^0F  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


1.0-  1.5-  2.0- 


0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

-0.24 

839 

# 

-  0.49 

6751 

. 

. 

-  0.74 

1824 

. 

. 

-  0 . 99 

145 

218 

36 

-1.24 

. 

36 

36 

1.49 
1.74 
1.9? 
2.24 

2.49 
GREATER 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVE  HS(FT)  = 


LARGEST  HSCFT)  =1.21  TOTAL  CASES  = 


OOOOOOI 


STATION  8  SEASON  A  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  0. 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  606 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.40  LARGEST  HS(FT)  =  0.50  ANGLE  CLASS  V.  =  0.6 


STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  22.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.54  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V.  =  8.3 


STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

I.  75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.58 


PERIOD! SECONDS) 

1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  0  9936  608 

LARGEST  HS(FT)  =1.10 


ANGLE  CLASS  V.  -  10.5 


STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


1.0-  1.5- 

1.4  1.9 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


1.75-1.99 
2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 

TOTAL  C 

AVERAGE  HS(FT)  = 


0  0  9531  3244 

LARGEST  HS(FT)  =  1.46 


405  0  0 

ANGLE  CLASS  V.  -  13.2 


STATION  S  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  90.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET)  PERIOD* SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

405 

405 

0.25 

- 

0.49 

.  3853 

3853 

0.50 

- 

0.74 

.  3651 

. 

3651 

0.75 

- 

0.99 

.  2028 

405 

2433 

1.00 

— 

1.24 

1622 

1622 

1.25 

— 

1.49 

608 

608 

1.50 

— 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

— 

2.24 

0 

2.25 

— 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  9937 

2635 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.66 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.27 

ANGLE 

CLASS  V.  -  12 

.6 

STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  112.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

608 

, 

608 

0.25  -  0.49 

3042 

3042 

0.50  -  0.74 

1217 

202 

1419 

0.75  -  0.99 

405 

1825 

2230 

1.00  -  1.24 

202 

1014 

1216 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

5272 

2229 

1014 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.64  LARGEST  HS(FT)  =  1.17  ANGLE  CLASS  V.  =  6.5 


STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  135.0 
WATER  OEPTH  =  6 .00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1COO I  OF  HEIGHT  ANO  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

1014 

1014 

0.25  - 

0.49 

5476 

. 

5476 

0.50  - 

0.74 

2636 

2636 

0.75  - 

0.99 

1014 

608 

1622 

1.00  - 

1.24 

405 

405 

1.25  - 

1.49 

# 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

0 

6 

10140 

1013 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.51 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.16 

ANGLE 

CUSS  V.  -  11 

.2 

STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  157.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

405 

405 

0.25  - 

0.49 

5679 

5679 

0.50  - 

0.74 

1217 

1217 

0.75  - 

0.99 

202 

202 

1.00  - 

1.24 

202 

202 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

0 

7705 

6 

0 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS(FT)  =1.05  ANGLE  CLASS  /.  =  7.7 


STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT(FEET)  PERIOD ( SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

608 

608 

0.25  - 

0.49 

1419 

1419 

0.50  - 

0.74 

1622 

1622 

0.75  - 

0.99 

0 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3649 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.43 

LARGEST 

HS!  FT )  =  0 

.63 

ANGLE 

CLASS  7.  -  3. 

7 

STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  202.5 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHTf  FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

1217 

1217 

0.25  - 

0.49 

1419 

1419 

0.50  - 

0.74 

405 

405 

0.75  - 

0.99 

0 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

304i 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS! FT )  =  0. 

32 

LARGEST 

HS! FT )  =  0 

.63 

ANGLE 

CLASS  7  -  3 

.0 

STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  225.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURR ENCE 1X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

405 

405 

0.25 

- 

0.49 

.  1217 

1217 

0.50 

- 

0.74 

0 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1 . 74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  1622 

5 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS! FT )  =  0 

.35 

LARGEST 

HS! FT )  =  0 

.48 

ANGLE 

CLASS  7  -  1 

.6 

STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

608 

608 

0.25 

- 

0.49 

1625 

1825 

0.50 

- 

0.74 

1014 

1014 

0.75 

- 

0 . 99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3447 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS! FT  )  =  0. 

37 

LARGEST 

HS!  FT  )  =  0 

.65 

ANGLE 

CLASS  V.  -  3 

.4 

STATION  <5  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)-  0. 
WATEP  DEPTH  -  a. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 1  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECON 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


3.0-  3.5- 


4.5- 

L  CNGFP 
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A 

/epage  hs(FT)  =  o 

.92  LAPGEST 

HSIFT)  -  1.75  ANGLE  CLASS 

Z  =  9.3 

STATION  9 

SEASON  C 

ANGLE  CLASS  <  C  f  G  AZIMUTH )  = 

45.0 

UUU.P 

DEPTH 

-  7.  CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  XIOOO) 

OF 

HEIGHT  AND  PEP  ICO  E-Y  DIRECTION 

HEIGHT!  FEET  ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

5- 

Z.O-  2.5-  3.0-  3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1. 

7  2 . 4  2.9  3.4  3.9 

4.4  LON’GER 

0  . 

0.24 

163 

163 

0  25  - 

0.49 

3 I  t.  A 

3>-  7 

0.50  - 

0  .  74 

i  .-.o 

1  •  •  0 

0.75  - 

0 . 99 

■3)9  30'. 

11-2 

1.00- 

1 .24 

.  11-43 

:  i  ♦  3 

1.25- 

1.49 

-  I-..  147 

1.50  - 

1  .  74 

■4  ; 

•  2 

1.75- 

1  .  49 

»  *  2 

} 

.no  - 

2  .  4 

.  '■  > 

t-  :  -g 

?  .  25  •• 
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1  >. 

0  .  50..  ; 

or*r  a  tep 

A  1_ 

0 

»-20c  i  !; 

6 

»  f  P  A  S F  H  ■> 1 

i  r  i  -  o 

.97  LARGEST 

HS 

ft  :  =  ‘ 

’  5 

STATI 
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9 

5EACCM  2 

ANGLE  CLASS  'Ll'-  AZ Z N’J r-;  - 

"OF  PTH 

-  .CO  FTET 

•  ?  3Ll 

NT  Cl  Cl 

RPF.NCE!  X1C0J  ) 

OF 

HEIGHT  AN"J  PrP:on  if  0 1 - 

2  ;  . 

HEIGHT! FEET  I 

PlPIOD(  SEC  ' 

TOTAL 

0 .0- 

0.5-  1.0-  1 

5- 

2 . C -  2.5-  5.0-  3.5 

♦ .  n  -  •,  r>- 

0 . 4 

0.9  1.4 

1  . 
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.  i  l  •  •  g  r  p 

0  . 

0 . 24 

326 
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0 . 99 
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1.00  - 

1 .24 
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i  « 
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'  * 
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1  .  74 
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0 

2.50  - 
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6 

6  o 

9  SO  i  U35  1142  a. 3 

6 

AVERAGE  HS(FT)  -  0.74  LARGEST  HSIFT) 


C  214 


STATION  9  SEASON  1  FOR  ALL  DIRECTIONS 
MATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

214 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

214 

0.25  - 

0.49 

2836 

2836 

0.50  - 

0.74 

3667 

, 

3667 

0.75  - 

0.99 

959 

300 

1259 

1.00  - 

1.24 

272 

530 

114 

916 

1.25  - 

1.49 

530 

100 

42 

672 

1.50  - 

1.74 

128 

143 

71 

342 

1.75  - 

1.99 

14 

, 

14 

28 

2.00  - 

2.24 

0 

0 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

. 

. 

14 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7948 

1488 

371 

113 

6 

AVE  HS(FT)  =  0.69  LARGEST  K-'IFT)  =  1.76  TOTAL  CASES  =  698. 


C233 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
WATER  DEPTH  =  0.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD (SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  C.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

143 

143 

0.25  -  0.49 

1289 

1289 

0.50  -  0.74 

659 

859 

0.75  -  0.99 

286 

286 

1.00  -  1.24 

143 

143 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2720 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS(FT)  =  1.24  ANGLE  CUSS  7  = 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  C DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

. 

0.25  - 

0.49 

716 

. 

0.50  - 

0.74 

1002 

0.75  - 

0.99 

573 

. 

1.00- 

1.24 

429 

m 

1.25  - 

1.49 

286 

1.50  - 

1.74 

143 

1.75  - 

1.99 

2.00  - 

2.24 

m 

2.25  - 

2.49 

m 

2.50  - 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

0 

6 

2720 

429 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.60  ANGLE  CLASS  7  = 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  315.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


-  0*49 
-0.74 


0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.60  URGEST  HS(FT)  =  1.40  ANGLE  CLASS  7  - 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.25  -  0 
0.50  -  0 
0.75  -  0 

1.00  -  I 

1.25  -  1 

1.50  -  1 
1.75  -  1 
2.00  -  ? 

2.25  -  2 

2.50  -  r-i 
TOTAl 


0.24 

0.49 

0.74 

!.  99 
.24 
.49 
.74 
.99 
? .  24 
2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.87  LARGEST  HS(FT)  =  1.68 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


C232 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  180.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


-  0.24 
25  -  0.49 
50  -  0.74 
75  -  0.99 
30  -  1.24 
25  -  1.49 
50  -  1.74 
75  -  1.99 
DO  -  2.24 
25  -  2.49 
50  -  GREATER 
TOTAL 

AVERAGE  HS<  FT ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.9-  1.0-  1.5-  2.0- 

9.9  1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  0  6876  000 

LARGEST  HS(FT)  =  0.89  ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  202.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET )  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

143 

143 

0.25  - 

0.49 

2005 

2005 

0.50  - 

0.74 

1002 

1002 

0.75  - 

0.99 

143 

143 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3293 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.46  LARGEST  HS(FT)  =  0.76  ANGLE  CLASS  / 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  225.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5-  2.0-  2. 

5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

286 

286 

0.25 

- 

0.49 

.  1719 

1719 

0.50 

- 

0.74 

859 

859 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

143 

143 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

GREATER 

0 

AVERAGE  HSIFT)  =  0.43 


0  0  3007 

LARGEST  HSIFT)  =1.12 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  OET-TH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.0- 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HSI FT  )  =  0.56  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  9  SEASON  1  ANGIE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0 

9  2.4  2.9  3 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.89  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  7  =  9.2 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1.5-  2.0- 

2.5-  3.0- 

3.5- 

0.4 

0.9 

1.4  1.9  2.4 

2.9  3.4 

3.9 

-  0.24 

286 

-  0.49 

.  2148 

#  # 

-0.74 

.  4011 

,  , 

-  0.99 

.  .  1002 

143 

-1.24 

143 

-  1.49 

. 

286  286 

4.5- 

LONGER 


.50  -  1.74 
.75  -  1.99 
.00  -  2.24 
.25  -  2.49 
.50  -  GREATER 
TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0000  7447  572 

=0.66  LARGEST  HS(FT)  =1.54 


572  143 

ANGLE  CLASS  7  = 


STATION  9  SEASON  1  „  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  135.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


2.00  -  2. 
2.25  -  2. 
2.50  -  GR 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.  C 


4.5- 

LONGER 


-  0.24 

286 

286 

-  0.49 

2865 

2865 

-0.74 

5587 

5587 

-  0.99 

859 

859 

-1.24 

143 

143 

-  1.49 

0 

-1.74 

0 

-1.99 

0 

-  2.24 

0 

-  2.49 

0 

-  GREATER 

0 

AVERAGE  HS(FT)  =0.55  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  7.  - 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  157.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 


3.0-  3.5- 

3.4  3.9 


6  10176 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.49  LARGEST  HS(FT)  =  0.89  ANGLE  CLASS  7.  = 


C230 


0. 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  ( DEG  AZIMUTH )= 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD (SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

2  .49 

2.50 

* 

GREATER 

TOTAL 


143 

143 


143 


429 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.68  LARGEST  HS(FT)  =  1.02 


0  0 
ANGLE  CLASS  V.  - 


0.4 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET! 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


PERIOD! SECONDS) 

3.0- 


.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

1.4  1.9 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

<1.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

)  .49 

1.50 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


2.4 

2.9 

3.4 

1432 

• 

1575 

2148 

859 

1432 

1432 

716 

429 

• 

3.5- 

3.9 


.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.97 


6  0  6014  3580 

LARGEST  HS(FT)  =1.72 


429 


ANGLE  CLASS  V.  -  10.0 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


1.5- 


PERIOO! SECONDS) 
2.0-  2.5- 


'0 

.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

).  - 

.  24 

143 

>.25  - 

>  .49 

2435 

. 

.  50  - 

.  74 

2722 

.  75  - 

.  99 

1862 

1.00  - 

.  24 

143 

1862 

.25  - 

.  49 

1575 

143 

.  50  - 

t.  74 

716 

.  75  - 

.99 

143 

i 

i 

i 

Loo  - 

.  25  - 
*50  - 

5.24 

>.49 

GREATER 

• 

• 

TOTAI 

6  6 

6 

6 

7305 

3437 

1002 

AVERAGE  HS! FT ) 

=  0.89 

LARGEST 

HS!  FT )  =  1 

.75 

ANGLE 

3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4longer 


0 

11.7 


STATION  9  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  67.5 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 


0. 

O-i 


0. 


I : 


:  8:3 


=  !:i 


0.75  - 
1.00 

1.25 

1.50  -  1 
1.75  - 
2.00  - 

2.25  - 

2.50  -  _ 
TOTAL 


5.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

24 

49 

1719 

74 

3151 

99 

1575 

286 

24 

266 

1146 

49 

. 

286 

3.0- 

3.4 


.5- 

3.9 


.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


74 
.99 
.24 
.49 

GREATER 


AVERAGE  HS(FT) 


0 

=  0.72 


0  6731  1718 


LARGEST  HS!  FT )  =  1.40  ANGLE  CLASS  V.  -  8.5 


TOTAL 


0 

143 

143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1432 

1575 

2148 

2291 

1432 

1145 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


143 

2435 

2722 

1862 

2005 

1718 

716 

143 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1719 

3151 


3151 

1861 


1432 

286 

8 

0 

0 

0 


PREVIOUS  PAGE 
IS  BLANK 


C229 


STATION  8  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  270.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT* FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.48 


0  0  3417  24 

LARGEST  HS(FT)  =  1.54 


ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  8  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  292.5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


PERIOD (SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.62  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V.  -  2.7 


STATION  8  1  YEAR  ANGLE  CLASS  DEG  AZIMUTH)  =  315.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.65 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  0  2646  62 

LARGEST  HS(FT)  =  1.53 


ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  8  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  337.5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.C 

1.9  2.4  2.9  2 


4.5- 

LONGER 


5’  25  - 

0.24 

0  49 

48 

1251 

• 

48 

1251 

*1 

0.50  - 

0.74 

481 

481 

r .  . 

0.75  - 

0.99 

337 

96 

433 

1.00  - 

1.24 

481 

481 

■  /> , 

1.25  - 

$.49 

144 

240 

384 

-  *_»** 

1.50  - 

1.74 

433 

433 

1.75  - 

1.99 

96 

96 

192 

-  _  * 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 
TOT) 

GREATER 

IL 

6 

6 

6 

6 

2117 

72  i 

769 

96 

6 

6 

0 

*,•  * 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.89  LARGEST  HS!  FT )  =  1.95  ANGLE  CLASS  V.  - 


£ 


STATION  6  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  180.0 

WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

i:p 

HE 

2.00 

2.25 

2.50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


288 

3466 

2359 


0  6113 


AVERAGE  HS(FT)  =0.44  LARGEST  HS(FT)  =0.64 


0  0 
ANGLE  CUSS  7.  = 


6.1 


STATION  8  1  YEAR  ANGLE  CUSS  (DEG  AZIMUTH)  =  202.5 

WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

HE 

HE 

2.00 

2.25 

2.50 


TOTAL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


770 

1877 

722 


AVERAGE  HS(FT)  =0.36 


0  0  3369 

URGEST  HS(FT)  =  0.63 


ANGLE  CLASS  7.  =  3.4 


STATION  8 

WATER  DEPTH  =  _ 

PERCENT  OCCURRENCE l X10 


1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  225.0 
6,00  ,  FEET 


10) 


HEIGHT! FEET) 


OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD* SECONDS) 


0.0- 

0.4 


.5- 

0.9 


x?:4 


5-  2.0-  2. 

1.9  2.4 


5- 

2.9 


3.0-  3.5- 

3.4  3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
‘  "  -  1.24 

-  1.49 

-  1.74 

-  1.99 

-  2.24 

-  2.49 

-  GREATER 


,.00 

1.25 

1.50 
1.75 
2.00 

2.25 

2.50 


TOTAL 


385 

2407 

674 

96 


6  356  & 


6 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.39  URGEST  HS(FT)  =  0.92  ANGLE  CLASS  7.  =  3.6 


STATION  8  1  YEAR 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000) 


HEIGHT! FEET) 


ANGLE  CLASS  !DEG  AZIMUTH)  =  247.5 
OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0-  3. 


2.9  3.4 


5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

- 

1.49 

— 

1.74 

1-75 

— 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

2.49 

.50  -  GREATER 
TOTAL 


529 

2311 

914 


48 


48 


6  3754  46  46 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  1.59  ANGLE  CUSS  7.  = 


TOTAL 


288 

3466 

2359 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


770 

1877 

722 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


385 

2407 

674 

96 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


529 

2311 

914 

0 

48 

0 

48 


3.9 


STATION  8  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (OES  AZIMUTH)  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE (X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS)  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4 

0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

385 

385 

0.25  - 

0.49 

3273 

3273 

0.50  - 

0.74 

2070 

2070 

0.75  - 

0.99 

1107 

577 

# 

1684 

1.00  - 

1.24 

1011 

1011 

1.25  - 

1.49 

240 

144 

384 

1.50  - 

1.74 

96 

96 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

# 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6835 

1826 

240 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.65 

LARGEST 

HSt  FT)  =  1 

.56 

ANGLE 

CLASS  y. 

=  8 

.9 

STATION  8  1  YEAR  ANGLE  CLASS  I0EG  AZIMUTH)  =  112. 5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET )  PERIOD! SECONDS)  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

770 

770 

0.25  - 

0.49 

.  2022 

m 

2022 

0.50  - 

0.74 

.  1829 

192 

2021 

0.75  - 

0.99 

337 

1974 

96 

2407 

1.00  - 

1.24 

337 

770 

1107 

1.25  - 

1.49 

337 

385  : 

722 

1.50  - 

1.74 

48 

48 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  4958 

2503 

1203 

433  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.71 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.57 

ANGLE 

CLASS  V.  -  9 

.1 

STATION  8  I  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  135.0 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0. 

)-  0.5- 

1.0-  1 

.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

3.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

529 

529 

0.25  - 

0.49 

.  5199 

# 

5199 

0.50  - 

0.74 

.  3225 

# 

m 

3225 

0.75  - 

0.99 

.  1251 

192 

% 

1443 

1.00  - 

1.24 

96 

770 

48 

914 

1.25  - 

1.49 

96 

96 

1.50  - 

1.74 

. 

144 

240  I 

384 

1.75  - 

1.99 

48 

48 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  10300 

962 

336 

240  6 

6 

AVERAGE  HS(FT) 

=  0.60 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.75 

ANGLE 

CLASS  7.  =  11 

.8 

C222 


STATION  8  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  0. 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT(FEET)  PERIOD( SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2. 

0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4  2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

96 

96 

0.25  - 

0.49 

192 

192 

0.50  - 

0.74 

192 

192 

0.75  - 

0.99 

0 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

480  6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.42 

LARGEST 

HS(  FT 

=  0.61 

ANGLE 

CLASS 

y.  =  o 

.5 

STATION  8  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  22.5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEIXIOOO )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET )  PERIOD ( SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

48 

48 

0.25  - 

0.49 

.  2455 

2455 

0.50  - 

0.74 

.  4862 

4862 

0.75  - 

0.99 

.  770 

48 

818 

1.00  - 

1.24 

192 

192 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  8327 

48 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.57 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.02 

ANGLE 

CLASS  7.  -  8 

.4 

3at^°£US  =  VM"  feetangle  class  (DEG  azimuth)  =  45-° 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET )  PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0.  - 

1.24 

144 

0.25  - 

>.49 

4381 

1 

0.50  - 

.  74 

2551 

0.75  - 

.  99 

1588 

1. 00  - 

.  24 

192 

481 

1.25  - 

.49 

192 

1.50  - 

.  74 

192 

1.75  -  1.99 

# 

96 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

• 

2.50  -  GREATER 

8856 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

673 

288 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.62 

LARGEST 

HS(FT)  =  1. 

79 

ANGLE 

CLASS  7.  =  9. 

8 

STATION  8  I  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  67.5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

0. 

- 

>.24 

337 

0.25 

- 

5.49 

4236 

0.50 

- 

5.74 

1925 

0.75 

- 

.  99 

1492 

529 

1.00 

- 

.  24 

1203 

1.25 

- 

L  .49 

48 

240 

1.50 

- 

[.74 

96 

1.75 

- 

.  99 

48 

2.00 

“*  1 

>.24 

2.25 

“  i 

5.49 

. 

2.50 

- 

5REATER 

# 

TOTA 

6  6 

6  6 

7990 

1780 

384 

3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.66  LARGEST  HS(FT)  =  1.83  ANGLE  CLASS  V.  =  10.2 


TOTAL 


144 

4381 

2551 

1588 

673 

192 

192 

96 

0 

0 

0 


TOTAL 


337 

4236 

1925 

2021 

1203 

288 

96 

48 

0 

0 

0 


C22 1 


__  STATION  8„  SEASON  4  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  -  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURREHCEl X100  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET )  PERIOD! SECONDS)  TOTAL 


0. 

• 

0.24 

0  ,  29 

- 

0.49 

0.90 

— 

0.74 

0.  79 

— 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1 .  ?9 

- 

1.49 

1 .90 

- 

1.74 

1.79 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5- 

1.9 


6 


.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

730 

4300 

2474 

20 

• 

872 

425 

81 

689 

101 

121 

60 

101 

20 

8457 

1255 

282 

6  6 

4.5- 

LONGER 


730 

4300 

£494 

1297 

871 

181 

101 

£0 

0 

0 

0 


AV;  HS(  FT '  =  0.58  URGEST  HS(FT)  =  1.76  TOTAL  CASES 


493. 


STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  270.0 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE<  X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT( FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

608 

608 

0.25 

— 

0.49 

1014 

1014 

0.50 

- 

0.74 

202 

202 

0.75 

- 

0.99 

202 

202 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

202 

202 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

— 

GREATER 

2026 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6 

202 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.45 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.52 

ANGLE 

CLASS  Y.  =  2 

.2 

STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1C00)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  )  PERIOD ! SECONDS )  TOTAL 


o 

1 

o 

o 

.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

405 

405 

0.25 

-» 

0.49 

1622 

1622 

0.50 

- 

0.74 

608 

608 

0.75 

- 

0.99 

0 

1.00 

— 

1.24 

0 

1.25 

— 

1.49 

0 

1.50 

— 

1.74 

0 

1.75 

— 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

2635 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0. 

37 

LARGEST 

HS(FT)  =  0. 

58 

ANGLE 

CLASS  Y.  -  2 

.6 

STATION  8  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET )  PER IOD! SECONDS )  TOTAL 


0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0 

0.25 

- 

0.49 

2028 

2028 

0.50 

— 

0.74 

405 

405 

0.75 

- 

0.99 

608 

405 

. 

1013 

1.00 

- 

1.24 

1014 

1014 

1.25 

- 

1.49 

202 

202 

1.50 

- 

1.74 

811 

811 

1.75 

- 

1.99 

202 

202 

2.00 

— 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

304i 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

162i 

1013 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.88  LARGEST  HS(FT)  =  1.76  ANGLE  CLASS  Y  = 


5.7 


STATION  9  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  90.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! 

FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

_ 

0.24 

.  1307 

1307 

0.25 

- 

0  .49 

980 

. 

530 

0.50 

- 

0.74 

.  1143 

1307 

11h3 

0.75 

- 

0 . 99 

163 

1470 

1.00 

- 

1.24 

326 

1797 

2123 

1.25 

- 

1.49 

326 

326 

1.50 

- 

1.74 

. 

0 

1.75 

- 

1.99 

. 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

2.50 

— 

2.49 

# 

# 

0 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6  3593 

1633 

2123 

6 

6  6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.73  LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.38 

ANGLE 

CLASS 

X  =  7.4 

STATION  9 

SEASON  2 

ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  112.5 

HA'fR 

DEPTH 

=  8. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 ) 

OF  HEIGHT 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET) 

PERIOO! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

_ 

0.24 

163 

163 

0.25 

- 

0.49 

.  3921 

3921 

0.50 

- 

0.74 

.  3431 

3431 

0.75 

- 

0.99 

.  1307 

490 

1797 

1.00 

- 

1.24 

816 

980 

1796 

1.25 

— 

1.49 

163 

163 

326 

1.50 

- 

1.74 

m  , 

163 

163 

1.75 

- 

1.99 

#  . 

# 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

,  , 

0 

2.50 

- 

GREATER 

, 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

0  9638 

1633 

326 

6 

6  6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.68  LARGEST 

HS! FT )  =  1 

.62 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  11.6 

STATION  9 

SEASON  2 

ANGLE  CLASS  (DEG  AZIHUTH)=  135.0 

WATER 

DEPTH 

=  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000) 

OF  HEIGHT 

AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0-  4.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

— 

0.49 

!  5882 

, 

5882 

0.50 

- 

0.74 

.  6699 

. 

6699 

0.75 

- 

0.99 

.  2450 

163 

2450 

1.00 

- 

1.24 

.  1307 

1470 

1.25 

- 

1.49 

816 

816 

1.50 

- 

1.74 

980 

980 

1.75 

- 

1.99 

. 

0 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6  16338 

1959 

6 

6 

6  6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.70  LARGEST 

HS! FT )  =  1 

.70 

ANGLE 

CLASS 

7.  -  18.3 

STATION  9  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >  =  157.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  1  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECOND 

5  ) 

TOTAL 

0. 

0.24 

0.0-  0 
0.4 

.5- 

0.9 

1.0-  1 
1.4 

5-  2.0-  2.5- 

1.9  2.4  2.9 

.  490 

3.0- 

3.4 

3.5-  4.0-  4 

3.9  4.4 

.5- 

LONGER 

490 

0.25 

- 

0.49 

.  6209 

6209 

0.50 

- 

0.74 

.  6372 

6372 

0.75 

- 

0.99 

326 

326 

1.00 

- 

1.24 

163 

163 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  13560  6 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HSIFTI  =  0. 

51 

LARGEST 

HS! FT )  =  3.13 

ANGLE 

CLASS  V.  -  13. 

6 

STATION  9  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  180.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4. 


4.5- 
4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

~ 

GREATER 

TOTAL 


2287 

1797 

163 


0  4247 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.50  LARGEST  HS(FT)  =  0.80  ANGLE  CLASS  V.  =  4.2 


STATION  9  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  202.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIODt SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


163 

1633 

653 

163 


0  2612 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.41  LARGEST  HS(FT)  =  0.81  ANGLE  CLASS  V.  =  2.6 


waterOqepth  -SE8Soo  feet  ANGLE  cuss  (deg  azimuth)=  225*° 
percenteoccurrence?xiooo)  of  height  and  period  by  direction 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

- 

0  24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

— 

1.49 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

“ 

GREATFP 

TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


163 

816 

490 


=  0.44  LARGEST  H: 


0  1469 

.(FT)  = 


0.62 


0 

ANGLE 


CLASS  7.  =  1.5 


STATION  9  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


163 

816 

326 

163 


6  1468 


TOTAL 


0 

2287 

1797 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


163 

1633 

653 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


163 

816 

490 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


163 

816 

326 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS(FT)  =  0.79  ANGLE  CLASS  V.  =  1.5 


STATION  9  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  270.0 
WATEP  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.40  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  9  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  292.5 
WATEP  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCEl X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0.24 
0.49 
0.  74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.44 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


0  0  1143  0  0  0 

LARGEST  HS(FT)  =  0.98  ANGLE  CLASS  V. 


STATION  9  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  315.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

0 .  —  0 . 24 

0.25  -  0.49  ....  816  ..... 

0.50-0.74  .  .  .  .326 

0.75-0.99  .  .  .  .  490  ..... 

1.00  -  1.24  ....  163  ..... 

1.25  -  1.49  .....  163  .... 

1.50—1.74  .  .  •  .  .  .  .  .  .  . 

1 . / 5  —  1 . 99 

2.00—2.24  .  .  ■  .  .  .  .  .  .  . 

2.25—2.49  .  .  ■  .  .  .  .  .  .  . 

2.50  -  GREATER  .  .  .  .  ...... 

TOTAL  0  0  0  0  1795  163  0  0  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.68  LARGEST  HS(FT)  =  1.47  ANGLE  CUSS  V.  =  2.0 


ANGLE  CUSS  V. 


STATION  9  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0-49 

0.50 

- 

0 . 74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GPEATER 

AVERAGE  HS(FT)  =1.08 


0  0  980  489  490  0 

LARGEST  HS(FT)  =  1.95  ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  9 

SEASON 

2 

FOR  ALL  DIRECTIONS 

WATER 

OEPTH  =  8.00  FE! 

:t 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 

OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR 

ALL 

DIRECTIONS 

HEIGHT! FEET  1 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0- 

1.5- 

2.0- 

2.5-  3. 

0-  3 

5- 

4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

0. 

_ 

0.24 

326 

326 

0.25 

- 

0.49 

3382 

3382 

5 . 50 

- 

0.74 

3071 

# 

3071 

0.75 

- 

0.99 

833 

212 

1045 

1-9° 

- 

1.24 

424 

408 

196 

1028 

1.25 

- 

1.49 

473 

98 

571 

1.50 

- 

1.74 

163 

147 

310 

l-7* 

- 

1.99 

114 

114 

2.00 

- 

2.24 

# 

16 

8i 

97 

2.25 

- 

2.49 

16 

16 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6  6 

6 

6036 

1256 

57i 

97 

6  6 

AVE  HS(FT) 

=0.70  LARGEST  HS1FT)  = 

2.33 

TOTAL 

CASES 

= 

612. 

STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  0. 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10C0 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.31  LARGEST  HS(FT)  =  0.36  ANGLE  CLASS  V.  -  0.7 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.50  LARGEST  HS(FT)  =  0.57  ANGLE  CLASS  X  =  2.2 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


0  2187 


TOTAL 


0.  -  0.24 

0 

0.25  -  0.49 

729 

729 

0.50  -  0.74 

0 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

729 

6 

6 

6 

6 

6 

TOTAL 


0.  -  0.24 

0 

0.25  -  0.49 

1094 

1094 

0.50  -  0.74 

1094 

1094 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2188 

6 

6 

6 

6 

6 

TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4  2.9  3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

- 

.  24 

364 

0.25 

-  I 

1.49 

.  1459 

1459 

0.50 

-  i 

1.74 

.  364 

364 

0.75 

-  i 

'.99 

0 

1.00 

-  : 

.24 

0 

1.25 

-  : 

.49 

0 

1.50 

-  : 

.74 

0 

l-75 

-  : 

.99 

0 

2.00 

>.24 

0 

2.25 

-  2.49 

0 

2.50 

-  GREATER 

•  *  •  •  ; 

0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.33  LARGEST  HS(FT)  =0.57  ANGLE  CLASS  V.  =  2.2 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 
.25  -  1.49 
.50  -  1.74 
.75  -  1.99 
2. CO  -  2.24 
2.25-2.49  „ 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 


0.0- 

C  .4 


0.5- 

0.9 


PERIOD! SECONDS) 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0-  2.5- 

2.4  2. 


2189 

729 

364 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


3282 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.49  LARGEST  HS(FT)  =0.77 


4.0- 

4.4 


0  6 
ANGLE  CLASS 


4.5- 

LONGER 


V.  -  3.3 


TOTAL 


0 

2189 

729 

364 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


C239 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  90.0 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

729 
1094 
1824 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT)  =0.56 


1094 


0  0  3647  1094 

LARGEST  HS(FT)  =  1.16 


364 


364  0 

ANGLE  CUSS  7.  = 


TOTAL 


729 

1094 

1824 

1094 

364 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


5.1 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT)  =0.56 


PERIOD! SECONDS) 

1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


1824 

2919 

729 


0  0  5472 

LARGEST  HS(FT)  =0.94 


TOTAL 


0 

1824 

2919 

729 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


ANGLE  CLASS  7  =  5.5 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  135.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


0.  -  0.24 

0 

0.25  -  0.49 

2554 

2554 

0.50  -  0.74 

1459 

1459 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

4013 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.41  LARGEST  HS(FT)  =  0.57  ANGLE  CLASS  7.  =  4.0 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  157.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 
0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9 

364 
5839 
2189 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


2.11  -  GREATER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.41 


0  0  8392  0 

LARGEST  HS(FT)  =  0.65 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


TOTAL 


364 

5859 

2189 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


ANGLE  CLASS  7.  =  8.4 


C240 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  160.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 


0.5-  1.0- 

0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.0-  4.5- 

4.4  LON 


AVERAGE  HSIFT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  0.65  ANGLE  CLASS  7.  -  12.8 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET )  PERIOD(SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

729 

0.25  -  0.49 

4379 

0.50  -  0.74 

364 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

364 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

5836 

AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HSIFT)  =  0.81  ANGLE  CLASS  7.  =  5.8 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  225.0 
PERCENTEOCCURRENCE?X100tn  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 

AVERAGE  HSIFT) 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


LARGEST  HS(FT)  =  1.28  ANGLE  CLASS  7.  -  13.1 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 

!. 75  -  0.99 
.00  -  1.24 
.25  -  1.49 
1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 
2.25  -  2.49 
2.50  -  GREATER 
TOTAL 


AVERAGE  HSIFT)  =  0.42 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


0  0  12406 

LARGEST  HSIFT)  =  0.80 


0  0  0 
ANGLE  CUSS  7. 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  270.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  ANO  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD (SECONOS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  14962 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V. 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  292.5 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0  0  5108 

LARGEST  HS(FT)  =  0.61 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  315.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  1822 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.57  LARGEST  HS(FT)  =  1.10  ANGLE  CLASS  V.  -  1.8 


STATION  9  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.C 

9  2.4  2.9  2 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

, 

0 

0.25  - 

0.49 

1094 

1094 

0.50  - 

0.74 

364 

364 

0.75  - 

0.99 

0 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

0 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1458 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  0.52  ANGLE  CLASS  V.  = 


C242 


STATION  9  SEASON  3  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 >  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


0. 

0.24 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

401 

2.9 

3.4  3.9 

4.4 

LONGER 

401 

0.25 

- 

0.49 

6058 

6053 

0 . 5u 

- 

C .  74 

3029 

3029 

0.75 

- 

0.99 

182 

109 

291 

1.00 

- 

1  .24 

36 

. 

36  : 

72 

1.25 

- 

1.49 

36 

36 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

# 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

0 

2.25 

- 

2.49 

m 

0 

2.50 

— 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

9706 

145 

36  6 

6 

6 

AVE  HSIFT) 

=  0.44 

LARGEST  HS! FT )  = 

1.28 

TOTAL 

CASES  = 

274. 

C243 


STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

£ .  4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

0 

0.25  - 

0.49 

!  2028 

. 

2028 

0.50  - 

0.74 

.  1622 

1622 

0.75  - 

0.99 

.  2028 

2028 

1.00  - 

1.24 

.  1014 

405 

1419 

1.25  - 

1.49 

608 

608 

1.50  - 

1.74 

202 

405 

607 

1.75  - 

1.99 

. 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  6692 

1215 

405 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.83 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.73 

ANGLE 

CLASS  V.  -  8 

.3 

STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  45.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2,4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

202 

202 

0.25  - 

0.49 

.  2434 

. 

2434 

0.50  - 

0.74 

.  2839 

# 

2839 

0.75  - 

0.99 

.  18C  5 

202 

, 

2027 

1.00  - 

1.24 

1014 

1014 

1.25  - 

1.49 

1217 

405 

1622 

1.50  - 

1.74 

• 

405 

405 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

# 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  7300 

2433 

810 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS( FT )  =  0.81 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.59 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  10 

.5 

STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  67.5 

WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XI000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

.  405 

405 

0.25  - 

0.49 

.  24  34 

. 

. 

2434 

0.50  - 

0.74 

.  3448 

3448 

0.75  - 

0.99 

.  2839 

405 

. 

3244 

1.00  - 

1.24 

202 

2231 

, 

2433 

1.25  - 

1.49 

608 

405 

1013 

1.50  - 

1.74 

202 

202 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

. 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  9328 

3244 

607 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.78 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.69 

ANGLE 

CLASS  X  =  13. 

2 

C244 


STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  90.0 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET ) 

0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

0.0- 

0.4 


TOTAL 

AVERAGE  HS( FT  I  =  0.82 


PERIOD! SECONDS) 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 

1014 

1419 

2028 

202 


2.5- 

2.9 


4056 

811 


3.0- 

3.4 


2028 

405 


0  0  4663  4867 

LARGEST  HS(FT)  =  1.46 


3.5- 

3.9 


608 


2433 

ANGLE 


4.0- 

4.4 


608 

CLASS  V.  - 


4.5- 

LONGER 


0 

12.6 


TOTAL 


1014 

1419 

lOLb 

4258 

2839 

1013 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24 

202 

0.25  -  0.49 

3448 

0.50  -  0.74 

2839 

0.75  -  0.99 

1014 

608 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

202 

202 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7503 

810 

202 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.58  LARGEST  HS(FT)  =  1.32  ANGLE  CLASS  V.  =  8.5 


STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  135.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


0.0-  0.5- 


0.4 


0.9 


1.0- 

1.4 


1.5-  2.0- 


1.9 


2.4 


.5- 

2.9 


3.0- 

3.4 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


0 .  -0.24 

405 

0.25  -  0.49 

4868 

0.50  -  0.74 

4668 

0.75  -  0.99 

608 

1.00  -  1.24 

405 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

11154 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.51  LARGEST  HS(FT)  =  1.23  ANGLE  CLASS  V.  =  11.2 


TOTAL 


202 

3448 

2839 

1622 

202 

202 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


405 

4868 

4868 

608 

405 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  '57.5 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

202 

0.25  -  0.49 

3651 

0.50  -  0.74 

3448 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

202 

1.25  -  1.49 

202 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7705 

TOTAL 


202 

3651 

3448 

0 

202 

202 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS(FT)  =  1.29  ANGLE  CLASS  V.  =  7.7 


C245 


STATION  9  SEASON  4  ANGIE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  247.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PER IOO< SECONDS )  TOTAL 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

405 

405 

0.25  - 

0.49 

1625 

1825 

0.50  - 

0.74 

1014 

1014 

0.75- 

0 . 99 

202 

202 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50- 

1.74 

0 

1.75- 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3446 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.40  LARGEST  HSIFTI  :  0.75  ANGLE  CLASS  V.  -  3.4 


C246 


STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  270.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD!  SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  2027  202 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS<  FT )  =  1.31  ANGLE  CLASS  X  =  2.2 


STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  292.5 
HATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


-  0.24 
25  -  0.49 
>0  -  0.74 
75  -  0.99 
30  -  1.24 
25  -  1.49 
50  -  1.74 
75  -  1.99 
DO  -  2.24 
25  -  2.49 
50  -  GREATER 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.37 


0  0  2635 

LARGEST  HS(FT)  =0.56 


ANGLE  CLASS  X  - 


STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  ( DEG  AZIMUTH)=  315.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET! 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

202  .... 

.  2231  ..... 

.  1217  ..... 

405  ..... 

608  202  .... 

202  .... 


0  4663  404 


AVERAGE  HS<  FT  I  r  0.62  LARGEST  HS(FT)  =  1.40  ANGLE  CLASS  X  =  5.1 


STATION  9  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  8. CO  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  1  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

1217 

1217 

0.50 

- 

C  .  74 

1217 

1217 

0 . 75 

- 

0 . 99 

1825 

1825 

1.00 

- 

1.24 

202 

202 

1.25 

- 

1.49 

405 

405 

1.50 

- 

1.  74 

611 

611 

1  .  75 

- 

1 . 99 

. 

0 

2.00 

- 

2.24 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2 . 50 

- 

CPEATER 

1216 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

446  i 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.84 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.70 

ANGLE 

CLASS  X  =  5 

.7 

C24  7 


STATION  9  SEASON  4  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X100  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHTt  FEET ) 


PERIOD; SECONDS) 


0.5-  1.0- 


0. 

0.24 

'0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

405 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

405 

0.25 

- 

0.49 

3306 

# 

3306 

0.50 

_ 

0.74 

2941 

. 

2941 

0.75 

_ 

0.99 

10^6 

527 

1622 

1 . 00 

- 

1.24 

26  3 

436 

202 

951 

1.25 

- 

1.49 

20 

324 

141 

60 

545 

1.50 

- 

1.74 

101 

101 

202 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

. 

. 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

8030 

1438 

444 

60 

6 

6 

AVE  HS(FT) 

=  0.65 

LARGEST  HS(FT)  = 

1.73 

TOTAL 

CASES 

= 

493. 

u 


u 


C24S 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET )  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS!FTI  =  0.62  LARGEST  HS(FT)  =  1.31  ANGLE  CLASS  X  =  4.2 


TOTAL 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  202.5 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD ( SECONDS )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

816 

816 

0 . 25 

- 

0.4? 

980 

980 

0 . 50 

- 

0 . 74 

163 

163 

0 . 75 

- 

0.?? 

326 

326 

1.00 

- 

1.24 

163 

163 

1.25 

- 

1.49 

163 

163 

1.50 

- 

1.74 

0 

1  .  75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2  .49 

0 

2.50 

- 

GPcATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  2448 

163 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS1FT)  =  0 

.45 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.31 

ANGLE 

CLASS  V.  -  Z 

.6 

STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  ! DEG  AZIMUTH)=  225.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

163 

163 

0.25 

- 

0.49 

490 

490 

0.50 

- 

0 . 74 

653 

653 

0.75 

- 

0.99 

163 

163 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1 . 75 

- 

1 . 99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2 .49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

0 

1469 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.51 

LARGEST 

HS1FT)  =  0 

.93 

ANGLE 

CLASS 

V.  -  1 

.5 

STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )-  247.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

0.0-  0.5- 

1.0-  1.5- 

PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

TOTAL 

0.4  0.9 

1.4  1.9 

2.4 

2.9  3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0.  -  0.24 

163 

163 

0.25  -  0.49 

326 

326 

0.50-0.74 

490 

490 

0.75-0.99 

163 

163 

1.00-1.24 

163  ; 

163 

1.25-1.49 

0 

1.50-1.74 

0 

1.75-1.99 

0 

2  .  00  -  2 . 24 

0 

2.25-2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL  0  0 

o 

o 

1142 

163  6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS( ET  1  -  0.55 

LAPGLGT  HG( FT  1  =  1 

.15  ANGLE 

CLASS 

V.  -  1 

.  3 

STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

0.24 

163 

0.25  - 

0.49 

2941 

0.50  - 

0.74 

4084 

0.75  - 

0.99 

163 

1.00- 

1.24 

1.25- 

1.49 

1.50- 

1.74 

1.75  - 

1.99 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

2.49 

2.50  - 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

735i 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  0.80 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH  )  =  112.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 
0.49 
0.74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.56 


0  0  11599 

LARGEST  HS(FT)  =1.05 


ANGLE  CLASS  V.  =  11.6 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  135.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOOO)  OF  HEIGHT  ANO  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

6372 

• 

0.50  -  0.74 

6862 

0.75  -  0.99 

2450 

. 

1.00  -  1.24 

980 

163 

1.25  -  1.49 

1307 

1.50  -  1.74 

•  163 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

. 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

16664 

1633 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.67 


LARGEST  HS! FT )  =1.56  ANGLE  CLASS  X  =  18.3 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  157.5 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

0. 

-0.24 

490 

0.25 

-  0.49 

4248 

0.50 

-0.74 

6372 

. 

0. 75 

-  0.99 

1470 

# 

1.00 

-1.24 

163 

490 

1.25 

-  }  .49 

163 

1.50 

-1.74 

163 

1 .  75 

-  J  .  99 

2 .00 

•  <.24 

2 . 25 

-  2.49 

2 . 50 

-  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

12743 

653 

163 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0 

.60 

LARGEST 

HS! FT )  =  1 

.63 

ANGLE 

3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


C263 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PtPCENT  OCCURRENCE ( XI 000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGH T(FEET)  PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0 . 50 

_ 

0  .  74 

0.75 

- 

0 . 99 

1  .  00 

- 

1 . 24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1 . 74 

1  .  75 

- 

„  .  99 

2.00 

- 

2.24 

2 . 25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 


326 


0000  326  00000 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.53  LARGEST  HS(FT)  =  0.56  ANGLE  CLASS  X  =  0.3 


TOTAL 


0 

0 

326 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>  =  22.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS ) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

163 

0.25 

- 

0.49 

2124 

0.50 

— 

0.74 

3758 

0.75 

- 

0.99 

114  3 

1.00 

- 

1.24 

1470 

1.25 

- 

1.49 

163 

490 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2 . 25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

882  i 

490 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS( FT  I  =  0 

.72 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.40 

ANGLE 

CLASS  7.  -  9 

.3 

STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  45.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  I  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

0.24 

0 

0.25  - 

0.49 

!  4084 

4084 

0.50  - 

0.74 

.  2941 

2941 

0.75  - 

0.99 

.  1307 

1307 

1.00  - 

1.24 

816 

816 

1.25- 

1.49 

326 

326 

1.50  - 

1.74 

490 

490 

1.75- 

1.99 

490 

490 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  9148 

816 

490 

6 

6 

6 

AVtRAGE  HS< FT )  =  0 

.72 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.83 

ANGLE 

CLASS 

7.  =  10 

.5 

STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  !  DEG  AZIMITH)=  67.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURPENCEl X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  I  PER IOD ( SECONDS )  TOTAL 


Q 

O 

1 

o 

U1 

1.0-  1 

5-  2.0-  2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4  2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

- 

0.24 

326 

326 

3.25 

- 

0 . 99 

.  4911 

4*11 

0.50 

- 

0 . 74 

.  5228 

52.28 

0.75 

- 

0.99 

.  1470 

1970 

1.00 

- 

1.24 

960 

930 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1 . 99 

326 

326 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  12415  6 

326 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.61 

LARGEST 

H5<  FT )  =  1.87 

ANGLE 

CLASS 

X  =  12 

.7 

C262 


STATION  10  SEASON  1  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS )  TOTAL 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

229 

2.9 

3.4 

i.9 

4.4 

LONGER 

229 

0.25 

_ 

0.49 

2393 

2893 

0.50 

- 

0.74 

4713 

4713 

0.75 

- 

0.99 

1217 

1217 

1  .00 

- 

1.24 

487 

85 

572 

1.25 

- 

1.49 

57 

229 

28a 

1.50 

- 

1.74 

14 

14 

1.75 

- 

1 . 99 

14 

14 

2.00 

- 

2.24 

# 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

_ 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

9596 

314 

23 

6 

6 

6 

AVE  HS(FT)  =  0.61  LARGEST  HS(FT)  =  1.80  TOTAL  CASES  =  698. 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  270.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* XX000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT* FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 
1  .‘*9 
1.74 
1 .99 

2.24 
2.49 
GREATER 


PERIOD*  SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0  0  2577  143  0  0 

LARGEST  HSl FT )  =1.32  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  292.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT*  FEET ) 


9.24 
0.49 
0.74 
u .  99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD* SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS*  FT )  =  0.70  LARGEST  HS(  FT )  =  1.35  ANGLE  CLASS  /.  =  3.2 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  315.0 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT*  FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.^9 

1.50 

- 

1 . 74 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2 . 00 

- 

2.24 

2 .25 

- 

2.49 

2 . 50 

GREATER 

PERIOD*  SECOt  JDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0000  4152  143  000 

■(SIFT)  =  0.55  LARGEST  HS*  FT )  =  1.29  ANGLE  CLASS  V.  -  4.3 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT*  FEET  I 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD* SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS*  FT  I  =  0.76 


0  0  4296  429 

LARGEST  HS*  FT  )  =  1.41 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


C260 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  180.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS ) 
2.0-  2.5-  3.C 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS1FT)  =  0.63 


LARGEST  HS(FT)  = 


ANGLE  CLASS  7  -  6. 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.55  LARGEST  HS(FT)  =  1.37  ANGLE  CLASS  7  - 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  =  225.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.  -  0.24 
0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 
1.50  -  1.74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 


PERIOO(SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.51  LARGEST  HS( FT )  =  1.60  ANGLE  CLASS  7  - 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  I  DEG  AZIMUTH  )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS! FT )  =  0.65  LARGEST  HS(FT)  =  1.80  ANGLE  CLASS  7  = 


C259 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  90.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT* FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD (SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


AVERAGE  HS(FT)  =0.58 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0  0  9167 

LARGEST  HS(FT)  =  1.19 


0  0 

ANGLE  CLASS  '/.  = 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT* FEET) 


0.24 
0  .49 
0.74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD ( SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5-  „ 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.53  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  /.  = 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  135.0 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1  .  25 

- 

1 .49 

1  .  50 

- 

1.74 

1  .  75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2 . 25 

- 

2.49 

2  .  SO 

- 

GREATER 

PERIOO* SECONDS) 


0.5-  1.0- 

0.9  1.4 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.55  LARGEST  HS(FT)  =  0.94  ANGLE  CLASS  /C  = 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  157.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


0  10026 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.55  LARGEST  HS(FT)  =  1.27  ANGLE  CLASS  V.  =  10.2 


C253 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

percenteoccurrence?xioooT  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHTC  FEET ) 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 

°-g;4  °i:9  X-S:4 1-f:9  z1:4  2*i:9  3*i:4  3i:9  4-2:4  4l§nger 

143 
266 


429 


TOTAL 


0 

143 

286 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.54  LARGEST  HS(FT)  =  0.69  ANGLE  CLASS  X  =  0.4 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  22.5 
PERCENTEOCCURRENCE°X100o!  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT) FEET ) 


0. 

_ 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

— 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2 . 9 


1575 

4441 

2005 

1432 

286 


6  9739 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.74  LARGEST  HS( FT )  =  1 


286 


286 

.37 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


ANGLE  CLASS  V.  -  10.0 


TOTAL 


0 

1575 

4441 

2005 

1432 

572 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  45.0 

PERCENTEOCCURRENCE?X100oI  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 
1.75 
2.00 

2.25 

2.50 


-  u .  / 


0.0- 

0.4 


-0.24 

-  0 ,49 
-0.74 

-  99 
24 
.  49 
1.74 
-1.99 
-2.24 

-  2.49 
GREATER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


PERIOD! SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

1.9  2.4  2.9  3.4 


143 

3151 

4297 

2435 

1002  286 
429 


3.5- 

3.9 


0  11028  715  0 

0.67  LARGEST  HS(FT)  =  1.41  ANGLE 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


CLASS  V.  =  11.7 


TOTAL 


143 

3151 

4297 

2435 

1288 

429 

0 

0 

0 

0 

0 


STATION  10  SEASON  1  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )  =  67.5 

percent  Occurrence? xi ooo!  of  height  and  period  by  direction 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.  74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2  .  25 

— 

2.49 

2.50 

GREATER 

0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


'TOTAL  0 

AVERAGE  HS(FT)  =0.58 


1.0- 

1.4 


PERIOD! SECONDS ) 


x!:9 


2.0- 

2.4 


2865 

4584 

859 


2.5- 

2.9 


143 


3.0- 

3.4 


0  8308  143 

LARGEST  HS(FT)  =1.21 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LCNGER 


0 

ANGLE 


CLASS  V. 


8.5 


TOTAL 


0 

2865 

4584 

859 

143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


C257 


PREVIOUS  PAGE 
IS  BLANK 


STATION  9  1  YEAR  FOR  ALL  DIRECTIONS 

WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X100 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT! FEET  I 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

* 

GREATER 

PERIOD! SElONDS) 


0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


1.0-  1. 
1.4 


5- 

1.9 


TOTAL 

AVE  HS(FT)  =  0.65  LARGEST  HS(FT)  =  2.33 


TOTAL 


.  0- 

2.5-  3 

0-  3 

5-  4 

0-  4.5- 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

317 

317 

3533 

3533 

3235 

# 

3235 

852 

303 

1155 

264 

414 

149 

847 

4 

399 

96 

28 

527 

115 

115 

24 

254 

38 

4  ' 

42 

# 

4 

24 

28 

4 

4 

8225 

123i 

402 

80 

4  6 

0 

2.33 

TOTAL 

CASES 

= 

2077 

C253 


STATION  9  1  TEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  270.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS i 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LCNGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.46  LARGEST  HS< FT )  =  1.31  ANGLE  CLASS  X  =  3.8 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  292.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0-  2.5- 

1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.56  LARGEST  HS(FT)  =  1.60  ANGLE  CLASS  V.  = 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  315.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.62  LARGEST  HS(FT)  =  1.47  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  337.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3 . 0 

9  2.4  2.9  ] 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.87  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V.  - 


C252 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  180.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOO  BT  DIRECTION 


EIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0 . 50 

- 

0.74 

0  .  75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1 .49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2 .49 

2.50 

- 

GREATER 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS(FT)  =  0.89 


0  0 
ANGLE  CLASS  X 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  202.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOO! SECONDS ) 

2.0-  2.5-  3 . C 

9  2.4  2.9  1 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.41 


0  0  3320 

LARGEST  HS(FT)  =  0.81 


0  0 
ANGLE  CLASS  X 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  225.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  i  EET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

1.4  1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.44  LARGEST  HS(FT)  =1.28  ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  247.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 
2.0-  2.5-  3.C 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.45  LARGEST  HS(FT)  =  1.44 


48  0  0 

ANGLE  CLASS  X 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERICD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5-  2.0- 

2.5- 

3.0-  3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4  3.9  4.4 

LO.NGER 

0  . 

0.24 

€66 

866 

0.25 

- 

0.49 

.  1059 

1059 

0.50 

— 

0.74 

16-35 

1665 

0.75 

- 

0.99 

2359 

250  3 

1.00 

- 

1.24 

433 

1444  ! 

It  77 

1.25 

- 

1.49 

385  253 

t  73 

1.50 

— 

1.74 

192 

142 

1.75 

- 

1 . 99 

48 

43 

2 . 00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

GREATER 

0 

TOTAL  6666  3754  2792  1829  430  48  6 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.80  LARGEST  HS(FT)  =  1.76  ANGLE  CLASS  X  =  8.9 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  112.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PEPCEUT  OCCURRENCE) X10C0  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERICD! SECONDS  )  TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2 . 0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LGNGER 

0. 

_ 

3.24 

192 

192 

0.25 

- 

0.49 

2936 

. 

2936 

0.50 

- 

"  .  74 

3413 

3418 

0.75 

- 

0 . 99 

1059 

337 

13=6 

1 . 00 

- 

1.24 

240 

335 

o  25 

1.25 

- 

1.49 

lw4 

192 

336 

1.50 

- 

1 . 74 

144 

48  ; 

192 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

336 

C 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

7845 

866 

48  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.64 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.62 

ANGLE 

CLASS  X  =  9 

.1 

STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  :  135.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PEPIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD ( SECONDS  )  TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LOUGER 

0. 

_ 

0.24 

192 

192 

0.25 

- 

0.49 

41E8 

4183 

0.50 

- 

0.74 

51->9 

5149 

0.75 

- 

0.99 

1155 

1155 

1.00 

- 

1.24 

529 

48 

5/7 

1.25 

- 

1.49 

240 

240 

1.50 

- 

1.74 

283 

233 

1.75 

- 

1.99 

. 

0 

2 .00 

- 

2.24 

0 

2 .25 

- 

2 .49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

11263 

576 

6 

6  6 

6 

AVEPAGE  HS(FT)  =  0 

.60 

LARGEST 

HS(FT)  =  1. 

70 

ANGLE 

CLASS  X  =  11 

.8 

STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  157.5 

WATEP  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  )  PEPIOD! SECONDS  ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24  ....  337 


0.25  - 

0.49 

4959 

0.50  - 

0.74 

4766 

0.75- 

0.99 

144 

1.00  - 

1.24 

96 

1.25  - 

1.49 

nd 

1.50  - 

1.74 

1.75  - 

1.99 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

2.49 

2.50  - 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

10350 

6 

6 

0 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.49  LARGEST  HS(FT)  =  1.29  ANGLE  CLASS  X  =  10.4 


C250 


y 

y 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  0. 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHTt  FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

7.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.51 


0  0  480 

LARGEST  HS(FT)  =1.02 


0  0 

ANGLE  CLASS  Z  = 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  22.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 


AVERAGE  HS(FT)  =0.90 


0  0  5679  23 

LARGEST  HS(FT)  =1.75 


.5- 

3.0- 

3.5- 

2.9 

3.4 

3.9 

722 

1155 

433 

337 

. 

48 

2310 

385 

6 

4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


ANGLE  CLASS  Z  = 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  45.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 


1.0-  1.5- 


2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

192 

192 

2551 

. 

2551 

2214 

2214 

1299 

144 

1443 

48 

1203 

1251 

1059 

192 

1251 

461 

481 

192 

192 

192 

192 

. 

48 

48 

6304 

2406 

865 

240 

6 

6 

0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.86  LARGEST  HS(FT)  =  2.33  ANGLE  CLASS  Z  = 


STATION  9  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  67.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


k* 

0.0-  0 

.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

*  o 

0. 

_ 

0.24 

192 

192 

-  : 

V 

0.25 

- 

0.49 

.  2503 

. 

. 

2503 

J 

0.50 

- 

0.74 

.  3129 

3129 

0.75 

- 

0.99 

.  16  36 

192 

1828 

>.  ;■ 

1.00 

- 

1.24 

337 

1203 

48 

1588 

1.25 

- 

1.49 

433 

192 

625 

1.50 

- 

1 . 74 

192 

192 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2 . 24 

48 

48  ; 

96 

2.25 

- 

2.49 

0 

. 

2.50 

- 

GREATER 

0 

' 

TOTAL 

6 

6 

6 

6  7797 

1828 

480 

48  6 

6 

« 

AVERAGE  HS(FT)  =  0. 

74 

LARGEST 

HS(FT)  =  2 

.12 

ANGLE 

CLASS  Z  =  10 

.2 

\ 

C249 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH):  270.0 
MATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE) X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET ) 


PERIOD ( SECONDS ) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

163 

0.25  -  0.49 

653 

0.50  -  0.74 

32  6 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1142 

AVERAGE  HS(FT)  =0.38 


LARGEST  HS(FT)  =  0.57  ANGLE  CLASS  X  =  1.1 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  292.5 
MATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! XIOCO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONGER 


0  . 

- 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0. 75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

980 

163 


TOTAL 


1143 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.40  LARGEST  HS(FT)  =  0.68  ANGLE  CLASS  X  =  1.1 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  315.0 
WATER  OEPTH  =  6.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GPEATER 

816 

980 


TOTAL 


163 


0  1796  163 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.60 


LARGEST  HS(FT)  =  1.30  ANGLE  CLASS  X  =  2.0 


STATION  10  SEASON  2  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PEPCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 

490 

• 

0.50  -  0.74 

0.75  -  0.99 

490 

• 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

326 

163 

1.50  -  1.74 

1.75  -  1.99 

490 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

• 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

1306 

653 

TOTAL 


163 

653 

326 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

980 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

816 

930 

0 

0 

163 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

490 

490 

0 

326 

163 

490 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.96  LARGEST  HS< FT )  =  1.74  ANGLE  CLASS  X 


2.0 


STATION  10  SEASON  2  FOR  ALL  DIRECTIONS 
WATER  DEPTH  =  0.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X100 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT(FEET) 


0.24 
0.49 
0 . 74 
0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD (SECONDS) 


AVE  HS(FT)  = 


5-  1.0- 

1.5- 

2.0-  2 

5-  3 

0-  3 

5- 

4.0-  4.5- 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4  LONGER 

277 

3447 

4019 

1029 

• 

555 

98 

16 

294 

114 

16 

* 

81 

6  6 

6 

9343 

506 

97 

6 

6  6 

LARGEST  HS(FT)  = 

CO 

<0 

»— 4 

TOTAL 

CASES 

= 

612. 

C266 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  0. 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0  5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0  0  729 

LARGEST  HS(FT)  =0.34 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  22.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 


PERIOD! SECONDS ) 


1.0-  1.5-  2.0- 

1.4  1.9  2.4 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


DTAL  0  0  0  0  2188  0  0  0  0 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.47  LARGEST  HS(FT)  =  0.56  ANGLE  CLASS  V.  =  2.2 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CUSS  (DEG  AZIMUTH  )=  45.0 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


PERIOD! SECONDS) 

1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 

1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5-  4.0-  4.5- 

3.9  4.4  LONG 


LARGEST  HS(FT)  =0.53 


0  0 

ANGLE  CLASS  V.  - 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0 . 99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.44 


PERIOD! SECONDS) 


2.0-  2.5- 

2.4  2.9 


3.0-  3.5- 

3.4  3.9 


0  0  3283 

LARGEST  HS(FT)  =  0.60 


4.5- 

LONGER 


0  0 
ANGLE  CLASS  V. 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)*  90.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  )  PERIOD ( SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS!  FT )  =  0.42  LARGEST  HS(FT)  =  0.66  ANGLE  CLASS  V.  =  5.1 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)*  112.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0. 

• 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

— 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

— 

1.99 

2.00 

- 

:  .24 

2.25 

• 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


2189 

3284 


TOTAL 


0  5473 


TOTAL 


0.  -  0.24 

364 

364 

0.25  -  0.49 

3284 

3284 

0.50  -  0.74 

1459 

1459 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

5107 

6 

6 

6 

6 

6 

TOTAL 


0 

2189 

3284 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS! FT )  =  0.49  LARGEST  HS! FT )  =  0.70  ANGLE  CLASS  X  =  5.5 


STATION  10  SEASON  3  _  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)*  135.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


PERIOD! SECONDS ) 


TOTAL 


0  4013 


AVERAGE  HS!  FT  )  =  0.41  LARGEST  HS!  FT )  =  0.57  ANGLE  CLASS  V.  -  4.0 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0- 

1.5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

0 

0.25 

- 

0.49 

.  2554 

2554 

0.50 

- 

0.74 

.  1459 

1459 

0.75 

— 

0.99 

0 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GPEATER 

0 

STATION  10 

SEASON  3 

ANGLE  CLASS 

(DEG  AZIMUTH)*  157.5 

WATER 

DEPTH 

=  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 ) 

OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET ) 

PERIOD! SECONDS) 

TOTAL 

0.0- 

0.5-  1.0-  1 

5-  2.0-  2 

.5-  3.0- 

3.5- 

4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9  1.4 

1.9  2.4 

2.9  3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

729 

729 

0.25 

- 

0.49 

.  4379 

4379 

0.50 

- 

0.74 

.  2554 

2554 

0.75 

- 

0.99 

729 

729 

1.00 

- 

1.24 

0 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6  839i 

6  6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS! FT )  *  0 

.45  LARGEST 

HS! FT  )  =  0. 

91  ANGLE 

CLASS 

V.  -  8. 

4 

C26S 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  100.0 
WATER  DEPTH  =  0.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1 .49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD( SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


!.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.4S  LARGEST  HS(FT)  =  0.88  ANGLE  CLASS  V.  =  12.8 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


3.5-  4.0- 

3.9  4.4 


4.5- 

LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.39  LARGEST  HS(FT)  =  1.31  ANGLE  CLASS  7.  = 


STATION  10  SEASON  3  „  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  225.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

*.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =  1.75  ANGLE  CLASS  7.  -  13.1 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5-  2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

.  2189 

2189 

0.25 

- 

0.49 

.  5839 

5839 

0.50 

- 

0.74 

.  2919 

2919 

0.75 

- 

0.99 

.  1094 

1094 

1.00 

- 

1.24 

364 

364 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6  1204i 

364 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.44 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.20 

ANGLE 

CLASS  X  =  12 

.4 

C269 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  270.0 
WATER  DEPTH  =  S.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0  0  14961 

LARGEST  HS(FT)  =  0.83 


ANGLE  CLASS  7  =  15.0 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  292.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 
1.49 
1.74 

1.99 

2.24 

2.99 
GREATER 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


PERIOD (SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.47 


0  0  5108 

LARGEST  HS(FT)  =  0.63 


0  0 

ANGLE  CLASS  7.  - 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  315.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCETXIOOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0  0  1823 

LARGEST  HS(FT)  =  0.88 


ANGLE  CLASS  7.  - 


STATION  10  SEASON  3  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

_ 

0.24 

9.25 

- 

0.-.9 

9.50 

- 

0.74 

9.  /5 

- 

0.99 

1  .00 

- 

1.24 

1.2b 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1 .  95 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

?.?S 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.40 


0  0  1458 

LARGEST  HS(FT)  =0.50 


0  0 
ANGLE  CLASS  7. 


C270 


STATION  10  SEASON  5  FOB  ALL  DIRECTIONS 
PERCENTEOCCURRENCE?Xlo“TOF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 


HEIGHT(FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0 

5-  1.0-  1.5- 

0.4 

0.9  1.4  1. 

0. 

0.24 

0.25 

— 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

— 

1.74 

1 . 75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6  6 

AVE  HS( FT ) 

=  0.45 

LARGEST  HS(FT) 

2.0-  2 
2.4 

5-  3 
2.9 

0-  3.5- 

3.4  3.9 

4.0-  4.5-  _ 

4.4  LONGER 

620 

5401 

3284 

474 

36 

36 

36  : 

9779 

72 

36  6 

6  6 

=  1.75 

TOTAL 

CASES  = 

274. 

TOTAL 


620 

5401 

3284 

474 

36 

36 

0 

36 


I 


I 


ooo< 


I. 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  0. 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT!  FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  607 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.43  LARGEST  HS(FT)  =  0.53  ANGLE  CLASS  7  =  0.6 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  22.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0. 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

- 

0.74 

0.75 

— 

0.99 

1.00 

— 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

— 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

PERIODt SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.64 


4.5- 

LONGER 


0  0  6112  202  0  0 
LARGEST  HS(FT)  =  1.38  ANGLE  CLASS  7. 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  45.0 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOO! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  10546 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.62  LARGEST  HS(FT)  =  1.20  ANGLE  CUSS  7. 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  67.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.  -  0.24 

0.25  -  0.49 
0.50  -  0.74 
0.75  -  0.99 
1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  I. 74 
1.75  -  1.99 
2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 
TOTAL 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


0  13182 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.61  LARGEST  HS(FT) 


0  0 
ANGLE  CLASS  V. 


0.212 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH >=  90.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 
0.49 
0.74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  0.89  ANGLE  CLASS  V.  =  12.6 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  112.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

2.0-  2.5-  3.0- 

9  2.4  2.9  3.4 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.49 


0  0  8518 

LARGEST  HS(FT)  =  0.69 


4.5- 

LONGER 


0  0 
ANGLE  CLASS  V. 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH  )=  135.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT) 


l  202 
1.27 


ANGLE  CLASS  V.  =  11.2 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  157.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24 

202 

202 

0.25  -  0.49 

2839 

2839 

0.50  -  0.74 

385  3 

3853 

0.75  -  0.99 

405 

405 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

202 

202 

1.75  -  1.99 

202 

202 

2.00  -  -.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

7299 

202 

202 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT) 


LARGEST  HS(FT)  =  1.79  ANGLE  CLASS  V.  = 


C273 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  100.0 
HATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BT  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.55  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  V.  -  3.7 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  202.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS) 


2.0-  2.5- 

2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =0.37  LARGEST  HS(FT)  =1.31 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH>=  225.0 
WATFR  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE!  X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1 . 99 
2.C4 

2 .49 
GREATER 


0.0-  0.5-  1.0- 

0.4  0.9  1.4 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.37  LARGEST  HS(FT)  =  0.56  ANGLE  CLASS  X 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  247.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  ) 


PERIOD! SECONDS) 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


4.5- 

LONGER 


0.  -  0.24 

405 

. 

0.25  -  0.49 

1825 

. 

0.50  -  0.74 

405 

202 

0.75  -  0 . 99 

202 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

1.50  -  1.74 

1 . 75  -  1.99 

405 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.99 

2.50  -  GREATER 

2837 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

607 

AVERAGE  HS(FT)  = 


LARGEST  HS(FT)  =  1.13  ANGLE  CLASS  X  = 


C274 


STATION  10  SEASON  4 
WATEP  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF 


HEIGHT! FEET ) 


ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )  =  270.0 
HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
PERIOD! SECONDS) 


.0- 

0.4 


.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0- 

2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


TOTAL 


0  . 

0.24 

405 

405 

0.25- 

0.49 

1014 

1014 

0.50  - 

0.74 

60S 

608 

0.75  - 

0 . 99 

0 

1.00  - 

1.24 

0 

1.25  - 

1.49 

0 

1.50  - 

1.74 

202 

202 

1.75  - 

1 . 99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2027 

202 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT) 

=  0.46 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

51 

ANGLE 

CLASS  7 

=  2.2 

STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)=  292.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 

HEIGHT! FEET  )  PERIOD!  SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


0.  -  0.24 

202 

202 

0.25  -  0.49 

1625 

1825 

0.50  -  0.74 

608 

608 

0.75  -  0.99 

0 

1.00  -  1.24 

0 

1.25  -  1.49 

0 

1.50  -  1.74 

0 

1.75  -  1.99 

0 

2.00  -  2.24 

0 

2.25  -  2.49 

0 

2.50  -  GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2635 

6 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.38  LARGEST  HS(FT)  =  0.55  ANGLE  CLASS  7.  -  2.6 


STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  315.0 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PER IOO (SECONDS) 


TOTAL 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5- 

4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

202 

202 

0.25 

- 

0.49 

24  34 

2434 

0.50 

- 

0.74 

1217 

1217 

0.75 

- 

0.99 

811 

811 

1.00 

1.24 

202 

202 

1.25 

- 

1.49 

202 

202 

1.50 

- 

1.74 

* 

0 

1.75 

— 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

4866 

202 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0 

.57 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.29 

ANGLE 

CLASS 

7.  =  5 

.1 

STATION  10  SEASON  4  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH )=  337.5 
WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


TOTAL 


0. 

0.24 

0 

0.25  - 

0.49 

1419 

1419 

0.50  - 

0.74 

2231 

2231 

0.75  - 

0.99 

en 

811 

1.00  - 

1.24 

405 

405 

1.25  - 

1.49 

202 

202 

40*+ 

1.50  - 

1.74 

405 

405 

1.75  - 

1.99 

0 

2.00  - 

2.24 

0 

2.25  - 

2.49 

. 

0 

2.50  - 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

5068 

607 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.74  LARGEST  HS(FT)  =  1.57  ANGLE  CLASS  7. 


5.7 


STATION  10  1  YEAR  ANGIE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  0. 

WATER  DEPTH  :  8,00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE l X1C CO )  OF  HEIGHT  AND  PEPICD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


0.24 

0.44 

0.74 

0.49 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD! SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.46  LARGEST  HS(FT) 


ANGLE  CLASS  Z  =  0.5 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  22.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X10 3  0  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS ) 


0  . 

0.24 

0.0-  0.5- 

0.4  0.9 

1.0-  1 
1.4 

5- 

1.9 

8.0- 
C  .4 

48 

2.5- 

2.9 

3.0- 

3.4 

3.5- 

3.9 

1  • 

CKf 

4.5- 

LONGER 

48 

0.25 

- 

0.49 

1829 

1829 

0.50 

- 

0 . 7h 

?£■  C3 

3C0  5 

0 . 75 

- 

0.99 

1251 

1251 

1.00 

- 

1.24 

1C11 

1011 

1.25 

- 

1.49 

ls4 

288 

432 

1.50 

- 

1 . 74 

. 

0 

1.75 

- 

1.99 

# 

0 

2.00 

- 

2.24 

C 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

0 

6 

8086 

288 

6 

6 

6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =0.70 

LARGEST 

HS(FT)  =  1 

.40 

ANGLE 

CLASS 

y.  -  b 

.4 

STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  45.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE ( X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT(FEET) 


0.24 
0.49 
0. 74 
0.99 

1.24 
1.99 
1.74 
1.99 

2.24 
2.49 
GREATER 


PEPICD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9 


3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

3.4  3.9  4.4  LONGER 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.66  LARGEST  HS(FT)  =  1.83  ANGLE  CLASS  Z  -  9.8 


STATION  10  1  TEAR  ANGLE  CLASS  ( OEG  AZIMUTH)  =  67.5 

WATER  DEPTH  r  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1G00  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9 


:.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


2 . 49 
GREATER 


AVEPAGE  H5( FT ) 


LARGEST  HS( FT ) 


ANGLE  CLASS  Z  -  10.2 


('2  77 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (OEG  AZIMUTH )  =  90.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE*  X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT*  FEET  ) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


.0- 

1.4 


.5- 

1.9 


PERIOD* SECONDS) 

2.0 


:  .4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


TOTAL 


8905 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.54  LARGEST  HS(FT)  =  1.19  ANGLE  CLASS  X  =  8.9 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  112.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000  )  OF  HEIGHT  ANO  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT ( FEET ) 


0  . 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 

1 . 50 
1.75 
2.00 

2 . 25 

2.50 


TOTAL 


0.24 
0.49 
0.74 
0 . 99 

1.24 

1.49 
1 . 74 
1.99 

2.24 

2.49 
GREATER 


PERIOD* SECONDS) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 

144 
3418 
4862 
481 
192 


9097 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.53  LARGEST  HS(FT)  =  1.16  ANGLE  CLASS  X  =  9.1 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  135.0 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT*  FEET  ) 


PERIOD* SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0- 

0.4  0.9  1.4  1.9  2.4 


! .  5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0  . 

- 

0.24 

192 

0.25 

- 

0.49 

.  4285 

0.50 

- 

0.74 

.  5199 

. 

0.  75 

- 

0 . 99 

.  1299 

1 .00 

- 

1.24 

337 

48 

1.25 

- 

1  ,h9 

433 

1.50 

- 

1.74 

48 

1  .  75 

- 

1 . 99 

2 .00 

- 

2.24 

2  .  25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

. 

TOTAL 


0  11312 


529 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.59  LARGEST  HS(FT)  =  1.56  ANGLE  CLASS  V.  =  11.8 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  157.5 

WATFP  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE* X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  I 


PEP IOO (SECONDS) 


TOTAL 


0. 

-  0.24 

96 

96 

0.25 

-  0.49 

.  3273 

3273 

0.50 

-  0.74 

.  4959 

4959 

0.75 

-  0.99 

433 

433 

1.00 

-  1.24 

144 

144 

1.25 

-  1.49 

0 

1 . 50 

-1.74 

0 

1.75 

-  1.99 

0 

2.00 

-2.24 

0 

2.25 

-  2.49 

0 

2.50 

-  GREATER 

0 

TOTAL 


144 

3418 

4862 

461 

192 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


192 

4285 

5199 

1299 

385 

433 

48 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0.0-  0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0- 

2.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4  0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

- 

0 . 24 

433 

433 

0.25 

- 

0.49 

3514 

. 

3514 

0.50 

- 

0 . 74 

4959 

4959 

0 . 75 

- 

0 . 99 

914 

914 

1  .00 

- 

1.24 

144 

144 

268 

1  .  25 

- 

1  .‘.9 

96 

96 

1.50 

- 

1  .  74 

48 

43 

96 

1  .  75 

- 

1 . 99 

48 

48 

2.00 

- 

2 . 24 

0 

2 . 25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

- 

GREATER 

0 

TOTAL 

6  6 

6 

6 

9964 

288 

96 

6  6 

6 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.56 

LARGEST 

HS(FT)  -  1 

.79 

ANGLE 

CLASS  X  =  10 

.4 

I 


9 


C2  78 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  180.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


0  . 

0.24 

0.0- 

0.4 

0.5- 

0.9 

1.0-  1 
1.4 

5- 

1.9 

2.0-  2 
2.4 

240 

.5- 

2.9 

LHO 

•  1 

3.5-  4.0- 

3.9  4.4 

4.5- 

LONGER 

240 

0.25 

_ 

0.49 

1925 

1925 

0.50 

_ 

0.74 

2  744 

2744 

0 . 75 

— 

0.99 

770 

770 

1 . 00 

- 

1.24 

144 

144 

283 

1.25 

- 

1.49 

144 

144 

1.50 

- 

1 . 74 

0 

1.75 

- 

1.99 

0 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

% 

0 

2.50 

- 

GREATER 

5823 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

288 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS! FT )  =  0 

.58 

LARGEST 

HS!  FT  )  =  1. 

37 

ANGLE 

CLASS  X  =  6 

.1 

STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  202.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET  )  PERIOD!  SECONDS ) 


0.0- 

0.5- 

1.0-  1 

5- 

2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0-  4 

.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

722 

0.25 

0.49 

1444 

0.50 

- 

0.74 

6  74 

0 . 75 

— 

0.99 

144 

1.00 

— 

1.24 

96 

48 

1.25 

— 

1.49 

192 

1.50 

— 

1.74 

1.75 

- 

1.99 

. 

2.00 

— 

2.24 

. 

2.25 

- 

2.49 

. 

2.50 

— 

GREATER 

3080 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

240 

6 

6  6 

6 

AVERAGE  HS! FT )  =  0 

.45 

LARGEST 

HS! FT )  =  1. 

37 

ANGLE 

CLASS  X  =  3. 

3 

TOTAL 


722 
1444 
6  74 
144 
144 
192 
0 
0 
0 
0 
0 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  225.0 

WATFR  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET)  PERIOD! SECONDS  )  TOTAL 


o 

o 

1 

o 

.5- 

1.0-  1 

5-  2.0-  2 

.5- 

3.0- 

3.5-  4.0- 

4.5- 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9  2.4 

2.9 

3.4 

3.9  4.4 

LONGER 

0. 

_ 

0.24 

385 

385 

0.25 

- 

0.49 

.  1685 

. 

16  35 

0.50 

- 

0.74 

.  1011 

1011 

0 . 75 

- 

0.99 

337 

337 

1.00 

- 

1.24 

48 

# 

4  S 

1.25 

- 

1.49 

0 

1.50 

- 

1.74 

* 

48 

48 

1 . 75 

- 

1.99 

48 

48 

2.00 

- 

2.24 

0 

2.25 

- 

2.49 

0 

2.50 

- 

GREATER 

6  3416 

0 

TOTAL 

6 

6 

6 

48 

96 

6  6 

6 

AVERAGE  HS! FT )  =  0. 

50 

LARGEST 

HS!  FT )  =  1. 

75 

ANGLE 

CLASS  X  = 

3.6 

STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  247.5 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 
HEIGHT! FEET  )  PERIOD!  SECONDS ) 

0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 


0. 

0.24 

0.4 

0.9 

1.4 

1.9 

2.4 

433 

2.9 

3.4 

3.9 

4.4 

LONGER 

0.25 

- 

0.49 

15x0 

0.50 

- 

0.74 

1203 

0.  75 

- 

0 . 99 

283 

48 

1.00 

- 

1.24 

192 

1.25 

- 

1.49 

x8 

1.50 

- 

1.74 

1.75 

- 

1 . 99 

48 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

- 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

3464 

288 

40 

6 

6 

6 

TOTAL 


433 

15x0 

1203 

336 

192 

48 

0 

48 

0 

0 

0 


AVERAGE  HS(FT)  =  0.52  LARGEST  HS!  FT )  =  1.80  *NGLE  CLASS  X 


3.8 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (CEG  AZIMUTH )  =  270.0 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0-  3.5-  4.0-  4.5- 

0.9  1.4  1.9  2.4  2.9  3.4  3.9  4.4  LONGER 


0.  -  0.24 

288 

. 

0.25  -  0.49 

1733 

. 

0.50  -  0.74 

1396 

0.75  -  0.99 

1.00  -  1.24 

1.25  -  1.49 

240 

48 

1.50  -  1.74 

48 

1.75  -  1.99 

. 

2.00  -  2.24 

2.25  -  2.49 

2.50  -  GREATER 

3657 

• 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

96 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.48  LARGEST  HS(FT)  =  1.51  ANGLE  CLASS  X  =  3.8 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  292.5 

WATER  DEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5-  2.0- 

1.9  2.4 


2.5-  3.0- 

2.9  3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.24 

48 

# 

0.25  - 

0.49 

1396 

0.50  - 

0.74 

914 

. 

0.75  - 

0.99 

192 

1.00- 

1.24 

. 

96 

1.25  - 

1.49 

48 

1.50  - 

1.74 

1.75  - 

1.99 

2.00  - 

2.24 

2.25  - 

2.49 

2.50  - 

GREATER 

TOTAL 

6 

6 

6 

6 

2598 

96 

AVERAGE  HS(FT)  =  0.53  LARGEST  HS(FT)  =  1.35 


0  0 
ANGLE  CLASS  X 


2.7 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  (DEG  AZIMUTH)  =  315.0 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000  )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOO! SECONDS) 


0.0-  0.5-  1.0-  1.5-  2.0-  2.5-  3.0- 


0.4 


0.9 


1.4  1.9  2.4  2.9  3.4 


3.5- 

3.9 


4.0- 

4.4 


4.5- 

LONGER 


0. 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.25 
1 . 5P 
1  .  7^ 
2.0U 

2.25 
2.50 


TO  i  AL 


0.24 

0.49 

0.74 

0.99 

1.24 

1.49 
1.74 
1 . 99 

2.24 

2.49 

-RE A TER 


96 

1636 

1107 

337 

144 


144 


3320  144 


AVEPAGE  HS(FT)  =  0.56  LARGEST  HS(FT)  =  1.30  ANGLE  CLASS  X  =  3.5 


STATION  10  1  YEAR  ANGLE  CLASS  l DEG  AZIMUTH)  =  337.5 

WATEP  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE! X1000 )  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  BY  DIRECTION 


HEIGHT! FEET ) 


PERIOD! SECONDS) 


0.0- 

0.4 


0.5- 

0.9 


1.0- 

1.4 


1.5- 

1.9 


2.0-  2.5- 


2.4  2.9 


3.0- 

3.4 


3.5- 

3.9 


4.0-  4.5- 

4.4  LONGER 


0. 

- 

0.24 

0.25 

- 

0.49 

0.50 

• 

0.74 

0.75 

- 

0.99 

1.00 

- 

1.24 

1.25 

- 

1.49 

1.50 

1.74 

1 . 75 

- 

1.99 

2.00 

- 

2.24 

2.25 

- 

2.49 

2.50 

GREATER 

TOTAL 

AVERAGE  HS(FT) 


0 

=  0.76 


1011 

1251 

385 

481 

96 


240 

240 


0  3224  480 


LARGEST  HS(FT)  =1.74 


0  0 

ANGLE  CLASS  X  = 


TOTAL 


288 

1733 

1396 

240 

0 

48 

48 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


48 

1396 

914 

192 

0 

144 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


96 

1636 

1107 

337 

144 

144 

0 

0 

0 

0 

0 


TOTAL 


0 

1011 

1251 

335 
431 

336 
240 

0 

0 

0 

0 


3.7 


STATION  10  1  YEAR  FOR  ALL  DIRECTIONS 

WATER  OEPTH  =  8.00  FEET 

PERCENT  OCCURRENCE(XIOO)  OF  HEIGHT  AND  PERIOD  FOR  ALL  DIRECTIONS 
HEIGHK  FEET  )  PcRIOOt SECONDS )  TOTAL 


0. 

0.24 

0.4 

0.9  1.4 

1.9 

2.4 

341 

2.9 

3.4  3.9 

4.4 

LONGER 

341 

0.25 

0.49 

3543 

3543 

0.50 

- 

0.74 

4230 

4200 

0.75 

- 

0.99 

972 

4 

976 

1.00 

- 

1.24 

359 

77 

4  76 

1.25 

- 

1.49 

28 

197 

225 

1.50 

- 

1.74 

52 

9  I 

61 

1.75 

- 

1.99 

. 

38 

38 

2.00 

— 

2.24 

m 

0 

2.25 

- 

2.49 

. 

0 

2.50 

— 

GREATER 

0 

TOTAL 

6 

6  6 

6 

9563 

330 

47  6 

6 

6 

AVE  HS(FT) 

=  0.58 

LARGEST  HS(FT)  = 

1.88 

TOTAL 

CASES  = 

2077 

END 


FILMED 

9-35 


OTIC 


